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€f ",A LA URNA, A LAS DOS YA LAS TRES '. UUVUS5E. 


SATIRICON INTERNACIONAL 


LECTORES 


fes !e ; :il n cur la revista y as adjun 
la ukurns rtfi mis garabato) én cflife- 
L«t de cu-lab jraciun jgqp Tin Tonlun 
ilir con wlabúrtcaniiraí 
5a L-dnlt muy atentamerale si 
pubEtaq algo másiníEavia 

HLCIQB ¡TEAS 
Péiet.íS. F.J 



f StuYt rn f! siíOiRiinta. parqut ni 
Mfíí tiúf/nu 



Ottpuit tit ¡tai íft Otaria, jnc 

ffifi qur sirípnét ¡Si hibrtmr lito tras i 
rin U i.'jijaría ¿simif 



Cltfí "í te dija -Juf flfl pardo darmtr 
peinar ¡t cama na te útii/no Jai 11 * 
£sri daLt cet empréa r 

íil 'iisdQ Jüflñor OifBaot líe Salincér* 

[¿I vh i' ajanan uíied Haya la da 
astas ifnuaii nn pueda ueer qué han 
Sido ■•i-t-rnas cania arla ¡flimciáh ti 
SCfla Ú5 ■; sin Enbarqn us fia Píe 
deriva satisfacción aluna da la 
acción efe ccsirjir iluiürtcs. ^ rada 
rae inii'ifij marras que comulgar can 
ranrlsi demolin-5 

Luí ari r.ilns sobre daíia ^Irnnq 

sable Miriha LcgíJ.'iil apestan V no 
sula par cstflt deplorablemente 
cicutas, sinn ambláis y ante lodo 
Poique su ronrondo ti la! que d.n 
qrias da lavabo lis manís después 
ni haberlas "locado" ?ocas vetes 
i|l ptáMÜSinti aujcnhnn nos ha "reya 
feria" 1 isr. flotables mus Tiras 0 0 Lür 
pa. r í r de vulgaridad Su yirnlEncia 
roiglriearD gumía, pa'iitipa ru- . 
■nsierir p a mís de revelar una ífisso 
lile íir- Mballorosiáaii parir ira ifií 
Hí-.lnr a-a ci-'ia impeseace up. 
muíL 


warwEla ptrn r- señala: ca«i§a 
pe*o na bien Su iftiuumertto es le 
nonti y nc I» malíes. Pasdiset enje 
peco no puede dejar de sei ccuátune 
leu sigCÉs faiil parque si de.a de 
serlo c?ia también de ser se ira na ¡a 
enmerjíse nn limpie coraadrEie L 
Si. Ula.ic#sSc: tuücoüh I- tilia de 
taltra Ce MiriFia I cqrgrd: suso Si 
butiüra leid-ü tur: algún provee 0 b a 
Sur-ll y Rabeles, a a helyn Wiggh , 
Hamrrah Salí, sab’ia le que no debo 
hacerse cu-anda se quiero ser algo 
más O. ci iralcdícE'ite riedeadn al 
orficjcm de fe ¡jifianm petsc-d isi 3. 

Huelga decu que. as :jma raj sao 
satíricos,. fes «(finitas tOflUiCú S00 
li.rrrr.siir os Muy por c< Etmuaun, 
rienalan Lie fOfii «rancia ik humor 
Elr-umnr no es 5lm cuse qua fe ora 
cía eh virtud de la cual el ha mure es 
Etiir.iriu efe toda saña isafo. míen 
£tár íancurosa y email fl pime 
díribuED 'i Ips a ai rinde ios hum-íris- 
tas -caira Dski o Ernecrb— 5f¡os 
df SBr la saila, Os la Inferan:¡a L n- 
duSD. en ülliira >nslarc»3, fe ccmpa- 
siíifl, y s-ei fe eipáciijai' il = paidfecer 
Cún aiíü i^rhuinann E- r n¿ ell(i que 
El humor la difargncia da ¡a nnnal 
siímpíD perúuitu y que redime ¡¡ 
qm*n lo ürtrcfl itíl BSlignia de la 
intrpnsigunnra 

fáama p?im:Hdo- sqif^Uf una db 
crvacini -:n pl Editari|1 Uuc cvu 
íu lirma usrRd - irga plamai as Lia 
rflénié sn d fecfor a íea (le que 
Salmean ei "enr: =?m;gdc ! ‘ Y "ipeiim" 
üj ■ □mi también ran eifnto de mah 
c a como unbElJésíÉnas "mn^sm" 
alinij que ES ana sleiee que g 
revista carecí CU lüaifur&r tía-da 1 L 0 
un fe firgmnni E53 Cuaíidéd es "‘una 
pase n un vive ira de h ^ante sin 
rraqir.ac;ÓJi' íji rtJ esc ni haya 
sido dicha muv BO lene; sucede 
emoEiii que SOmciiOlOa tosas nc 
TU*den ser d :has n¡ En =eriD di Dr 
brumal, t^r fe SEnnlla, rgrún dE Uu? 
li dderenDia dü fes "sáliUas" te su 
intuyo &SC3' iVrldE!» Vid lianEn T qu-f- 
rg un faildü d? veidad, no "|iiaq,iR" 
cor. nt'ú.id alguna Sen por asi 
íec«l¡>. púi^das ábsalula: Adnmge. 
0> ■ifldii. de sur urgeitlmn |y pqr a 
lanío, según us red. i i'iiaduinl r.c 
mime dü a ntCESijaü :■ querer 
madurar, ijn.i necBsidsd i dudg 
i Etn nocida pt-Moilps los ¡flifilrgunit! 
que Iramb m sEqún jscbiSI dbundüc. 
fin esla parle detmundo. 

Tengo fe .mpie'iñn dfl í|úü-iíS[élI 
- L o Será eI sEñns Mac lis?- -ton 
lufliíe !;i rriaduie-r CDU nn gris v D£;j 
du uldanto: el de la lella do *ít ac»* i 
enn que caracieiia a las riEdiocros 
A OSAS mismas iTiEd iüciee quE U5|ed 
c®tagg más «jstáiue, acaso ?n it-ia- 
piESEmi qu? lo CDClLiaiifl d-: fe me- 
dmcníad nry es fe bofcnifet, síib fe 
íacElOiicil V que OSlá ult.ire no 
p jctíE sar gfcgruodi Tina por quifiMS 
aman la verdad y practican la finaos 
I-jad iñliíectunl. En salude 


P 5 Pa'üEii ::uut tus le mar:!' pe¬ 
gúeles Infecías Cítf unq pelUn-nn 
írancamHiEE iM¿n:il , ca^= Purmnis 


Cree set formidable ecnru sí 
ángel de b^eepeds: nn «, más que 
lipBtamsfiie mitame como esas 
EdolEStentes que sodavig nn liaci 
apieadido a no tomarse ¿emasiiita 
en seria. 

Ln de Ti Sai» l£n= fe gran virtud 
■fe na sfi sgras'ira Ipar suErrn Mae¬ 
sas nn fc 05' El paiseruje es tan 
simaática como p ntorestu y fe que 
dice es mhnilinTMia n ás mlsre 
íantE -y más serio— qilG Ies absur¬ 
das ¿EcrElosdf Par.rgri 

CARLOS tíüSMAéiN 

Qcccar 

N dula R.:Si 1 e cgarra mi htima 
nn que El bovEador ya vas a ver 

Dirrciwdi EíSai?¿un" 

PíiEtín aes 

gurgrlfi que rigen rnucíu twmpa nc 
r ei a a: leer un. libio o rfttj» r.umnris- 
rica comí! fp luce ¿I orro dii j) MbO 
rcar c prurar obrero de esa petli 
caciín fecluiaquc no irg¡o ríminuj 
cu ncá s cal P»cfc«icl En e I que Oicke ns 
ton loüi SEriEdgC ponífl en epHa las 
IDfeílmes acliudES V cctsiumbrES de 
cierros tumpainulas de su época 
Irialtc.r de ali ara |. 

limbiort ni r.i;o acordar de un 
deliciase libnco de un tiirmansfe 
íigerirmo , del cual ntujesumenio 
:-P np. bc se hj ívGthffl duhda [jsi !ti“r 
i sus meisGT dt uumnnsEa con ur¬ 
ques de fiiósoln. Me rai'íiu a "El 
CiicDbacila da Herrlm' ¿i Amira Can 
(tela, esesirr en fe década tel wirue 
y en id cjc • jefe una uiticafllE sálrra 
df ll buiátram y pal una proís de 
fe época y que come ccuite ccn los 
büflfíüí vinos, uc !ia pardea cslirigij 
can fes ai as $im> al conlrgr<i. serfe 
muyela BCluahdad. Si fuera eI hbm da 
cabEter* cel prónmq Mmisisa tu Ife- 
neni-j |FiBBn»s o Economía jumo 
quieran iecjíel el rgis sardfia be 
oalcadu. 

Aqnqge Uds tfiCBn Cus sitúen fes 
nuEifes de Avir.-her.ko, an algunas 
aag ras mil ¡ifen veo las C-. Guqn 
tun su fiunor mhiiisra "íéiaji y 
desciecdn' 

jitslabla la biofilia del ffern la 
rada reda un poema Y asi lote pm 
oí estila 

Eslny i, 1.1 espera deá ie-:um.'ii nú 
irern. yíiggn por ese Eanuma. Saferia- 
fes con fe mayor ■: cosideraemn 

ANDRES MEABA 
?5 de M aya 


Los teliciK] fiar fe refina, par fes 
ñoras y el caradunsmp que nontína 
Muy incrsvfd ni dibup úe Santal 
fluí: oís ub*r quién escribió osa 
jinle 5ofeie FJbiara lílpe;, paia decirle 
que estay en compleiijimo ¿esaCusi¬ 
da can él 

C-:eu que nng da n majOféS iácco 
f-cs de la rE-is5= a: ESTAMOS ?0 
□ R'DÜSQE 


ífeh-. fitlpur or q. p Iij? gri ,t.u!as pro 


MGELñAtfL CAÍlflD 
MardoJ Ffern 

N de fe R El aulor de fe unta su 
tre EeftiaflU Lópet es Carillos 


l nnrten StUttl^uS. Nn fe ^ L# , t ^ . Ul.navsky A 
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EL PERICH 

® Un ambidextro ei el seví-ar <|ü« dice ¡asi- de 
izquierda y actúa Cütftú ir fuera «fe íferMTtr/afl, O íWff wn 

ArrtÍjrííffjríw ej trn ihijmibrír común, 

® No hay peor sordo que el que no puede oir. 

® Ft cieno lo de que el perro 0-5 el mejor amigo del 
hambre. Y asi lo va,,, 

■i Es posible que ustedes no sapa n pop con tq que 
vaie un tanque se pueden comprar tras coches 
deportivos, una ¡rifa en- la Costa y tres personas de 
servicio. Pero ios que béudabie mente la saben, son ios 
que fabricar, trtOQUe i 

■ Yo. ¡a verdad, hubiera pretor i do que me educaran 
fe.ru símente, ,-■ que ™ enseñaran todérrimos, porque de 
tos logaritmos bago tan poco uso— 


¡COMO SUFRE CUANDO TÍENE ÜUE DECffí "mSTTTUCtONALIZAClON' í ¡7 


ESCRrTO 


• F?o de que ' ’eí tuerta es qf rey en o!país de tos 
ciegos", no es cierta, Fn r) psis de ios ciegos, ef tuerto 
está en la eimet. 

® burguesía acepta ir norma de "amar oí prójimo 
como a sí misma * porque es esencialmente masoquista 

® jVo por mucho que ümínwcj, me levante mA$ 
temprano. 

® España es un país apostólico, católico y español. 

(I Le mejor pruebo da que en tos Estados Unidos 
cualquiera fsiedc Pegare ser ptes/denta. to lañemos en 
iir presida nía. 

^ Hay qué dur a Dios lo que es de Otos, al César ío que 
es del César yak empresa en que trabajamos, tuda 
lo demás. 


• En muenas empresas el silencia no es era, el silencia 
es un sobre. 

■ So están perdiendo i'os valores tradicionales de A> 
tata. Lo Cuül demuestra que mi hay mal que tkire 
Cien añas, 

■ A partir de diez millones de pesos, les persones 
hornadas pueden contarse con tos dedos de luis oreja 

® Cama wda ol mundo sabe, los cantos de las sirenas 
atraen a tos hombres para luego acabar con ellos. 
Especialmente Jéas sirenas de fas fábricas, 

® Recibo vf nombre de "mundo libra ~ aquella parte 
que esiá en poder de tos Estados Unidos. 

® Hay {fue dar a Oíos lo (joc es de Dios, que to de! 
César ya se ocupa él mismo de agarraría. 

® Sr dnn albañiles construyen un nddizto de cuatro 
tusasmseismesos. ¿Cuántos serán necesarios para que 
juntando iodos sus sueldos de crncú añas, puedan 
comprar uno de esas putas* 


CJ£*S rSüÜ1iaaf!b? 

Elr 'ÉÜJ.i-LE' 
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LL- |h'fiüflíi fit, DíM 

SEÍCl&Jüf bEir. M*ut, 

SiÚP f¡)= A LUÍ ú W.W‘Íf&?" 
napqeLTietp ll 9 •NTecrSyi 
¿?it£ rd s w s¡wí 































































■3/ IOS CELULARES SOÑ LOS CAMIONES DE EXTERIORES DE LA REPRESION 


Consejos para 
un futuro gobernante 

Ilustraciones de 

OSKI 



Recuerdo que yo viví ia mas 
tranquilo hasta la edá de! desarrolla, 
pero un dta alguien hiso correr la 
voz de que yo era humoristA y 
entonces me arruinó para slenpre, 
porque de todos los oficios, trabajos 
y profesiones el de humoristA es el 
que tiene mas conpetensi*?. / Y aquí 
está lleno de graciosos, y uno 
encuentra humoristas en la calle > el 
café , las placas, cancha de fóbaf, 
reparticiones públicas, comités 
políticos, orga n isas i o nes 
gremiales L.. ¡Y todo el mundO hase 
chistes, y no se puede dar un paso 
sin encontrar tipos que 
desparraman grasla por todos los 
poros , por no desir otra cosa!.., 
Y aquí ha y funcionarios que tienen 
una chispa bárbara, y jefes de 
reparticiones que hacen chistes de 
locura, y en los últimos años se 
conosieron presidentes que nos 
hicieron matar de risa... Y yo 
recuerdo algunos decretos que eran 
para tirarse al suelo; y tuvimos 
ministros que con sus proyebtos 
de leY nos hicieron desconponer a 
c arca jadas, y hubo gobernadores 
que gobernar no gobernaron nada, 
pero como cómicos no tenían 
presio!... Por eso, yo insisto y repito 
que a mí me tocó el trabajo mas 
difísii y con mayor conpetencla, y yo 
darla con gusto un pedaso de 
cualquier cosa por dejar esto y 
dedicarme á algo que sea mas 
desente y dege mayor ganancia. Y si 
no es muy desente, no inporta, 
porque todo no puede ser perfebto 
en esta vida!.,. 


Por 

CESAR BRUTO 

LOS DOS PRESJOS DE DEMÓSTENES 

Ya sé, hijo mío, que fa gran preceupasión 
que vos tenés haora que pensé s prc sentarte 
como Candidato es aprender a hablar en 
publico, y es casi seguro que vossoñás con 
tener fasdidá de palabra, y llegar a ser un gran 
orador, y poder dominar a las masas Con tu 
dialébticA... En ¡fin. a lo mejor vos sos desos 
que disen: "Ef discurro es nesesariq/ pero 
nadies sabe cuándo/ y es muy raro al 
mandatario/ que no se ¡o pasa hablando"™ 
Pero entre hablar y oslar tallado, yo fe 
aconsejo que aprendás a brir Ea boeA Eo menos 
posible, ponqué la verdadera sicnsiA no 
consiste en charlar ha sí# por los codos, sino 
an estar atento a lo que pasa y resten después 
opinar con fundamento.-, Y no es que lo diga 
yo, que no soy nadies. Sino que la cosa viene 
de muy atrás, dicho mal y pronto... Resulta 
que hase un montón de siglos, un siudadano 
gnegO Eo fue a. ver a un gran orador llamado 
demósteneS llevándole un hijo suyo de corta 
edá.,. 

"—Vea, don demósteneS —le dijo—, yo 
vengo para que usté le enseñe a hablar a mi 
muchacho,,. 

—Está bien: dégelo en mi escueta de 
oraloriA, y ya varemos qué pasa con este 
gnegO chico,., 

-Pero me interesa una cosa, don 
demósteneS: quiero saber cuánto me cobra 
usté para enseñarle.., 

■ Bueno!... Yo tengo dos prestos; para 
ensenar a hablar, yo cobro 500 dramaS ley... 


¡pero para enseñar 0 callarse la bocAyo cobro 
1,500! Y según el curso que siga, este nene 
será un siudadano agradable o un charlatán 
insufrible r 

¿Entondistes bien lo que quiso des ir 
demósteneS, o os presiso que te lo esplique 
mas, hijo mío? 

¡NADA DE "PUERTAS ABIERTAS"! 

Si alguna vez te tocase gobernar, querido 
compatriota, jamás ni nunca ccmetás la 
equivocas-ion de querer haserun "gobierno de 
puertas abiertas", porque eso te puede traer 
sendos dolores de cabera. Yo me acuerdo de 
una ves qué un mandatario se levantó corr osa 
idea metida entre se ja y soja, y anunsió a los 
gritos; "¡Desdo hoy quiero haser un gobierno 
do puertas abiertas! ¡La casa de gobiemO 
tiene puerta abierta para todo el mundo!" 
i Para qué lo dijo, pobre sito! Apena s se su po 
la notisia, todo el paíx corrió a la casA rosad A, 
y hasta yo mismo me fui de un galope,.. 

—¿A quién busca, sénior? - me preguntó un 
granadero de uniforme. 

—Quiero ver al presidente on vibo y en 
direbto,,. ¡Tengo muchas génas de verlo, y con 
urjensia! 

—Tiene quesperar, sénior... ¡Haga cola al 
lado de le pirámídE I 

¡Y qué cola de grande, con perdón de la 
metáfora I Había multitudes de siudadanos 
que querían partisipar en aquel gobierno de 
puertas abiertas... ¡Y había miles y miles de 
obreros y enpresarios; mendigos y cnillonáriosr 
















PERON NO USA MASÍA MOTONETA r POfíHUE EL TRAPICO ESTA MUY DIFICIL. f9 


vigilantes y ladrones; avaros y cferrochones, 

V repre5enlantcs.de lasfuersas vibas y 
delegados de las na tura lesas muertas!,,, 

V toda esa muchedumbre invadía te casa de 
gobierno, y entraba a los gritos; ”¡ Ven irnos 
a ver ai presidente, que quiere dialogar con 
todos los habí (antes y haser un gobierno de 
puertas abiertos!"' Y mientras se enloquesten 
por entrar, enpujándose por las escaleras, 

y masacrándose por los pasillos y corredores... 
i yo vi a un hombre questaba sentado en la 
escalinata de la callo r iva da vi A. sol ico. 
aburndo y bastante triste 

-[He, oiga, don I —le dije., poniéndote una de 
mis manos superiores en un honbrg, 
amistosamente— ¿ Usté qué hase que no entra 
como todo el mundo ? 

-No puedo, a mí no me dejan,,. ¿ No ve que 
yo soy el presidentE ? 

Por eso yo te aconsejo, hijo mío, que mas te 
conviene haser un gobierno de puertas 
serradas., y quedarte adentro, y no un gobierno 
de puertas h ti en mas. y que te efepe n en la calle... 



Algunos preside rúes encuentran tremendas 
dificultades para formar sus gabinetes, y 
nunca encueraran un candidato que les venga 
bien. Haae anos, un presidente amigo mío me 
desía: "¡Si vos supieras, César, lo que me 
cuesta encontrar un buen ministrO del 
inierioR!" "¡Pero-eselensiA, cómo so foaoga en 
un vaso de agua' Todo consiste en elejir entre 
los tipos que lo rodean !" "Esa es la macana, 
quendo.,. ,a unos no los puedo elejir, porque 
no los conosco buen, y a otros no los puedo 
elejir. porque los conosco demasiado I" 

De lodos modos, nunca te entretengas 
mucho henpo elijiendo candidatos para 
formar tu gabinete o ministenO o io que sea, 
porque si te ponés en esquiado a la larga le 
puede salir un bodrio padre.., Es lo mismo que 

£uant^f^ra|rf f ty^o|pjljlfc^s0 H CO 

milonga me ponía a ele¡,ir entre el elemento 



femenino, y desía: "Con aquella no bailo, 
porque es muy flaca; y aquella nd la saco, 
porque es muy gorda... Y aquella es muy 
petisa, y aquella es muy Junga,,, ¿Y aquella 
rubia? ¡No, es muy ñata! ¿Y aquello morocha? 
¡No, es muy narigona!" ¿Ysabés hi|o mío cuál 
era a! resultado de tanto elejir y no saber con 
quién quedarme? (Que a la final yo tenía que 
bailar con el mimstíO... — 3 con la compañera 1 
mas inútil! 

Y hablando de canbiar ministros y ministros 
¿querés que yo te diga una cosa, mi querido 
futuro gobornantE? Para mi, algunos cánteos 
de gabinetE se parasen mucho al reloG de 
arena: de repente, toda la parte de arriba esté 
llena, yentonses anpiesa a bajar despasmo 
hasta llenar la pane de abajo... Entonces viene 
el patrón y lo da vuelta, y cí mloG sigue 
iunsionando. En una palabra: ja vos te párese 
que la cosa cantea. pero la arena es siempre lá 
misma 1 


^ c-*: c-^c, 

j Cuidado con fos invitados] 


Cuando agarres el gobiernO, es una fija que 
te van a llover pedidas, mangas y pechases 
para todos los altos puestos, y lójicamente te 
vas a encontraren una situasíón espantosa 
parí» ubicar a la jeme que a vos te interesa, 
y mas de una vej te vasa encontrar rodeado 
de tipos descosidos!... Mala conparasión, es lo 
mismo que cuando un tipo se cssa, y tiene que 
invitar a sus amigos..., Pero tanteen te novFa 
(iene amigos, y los invita f Y tanteen invita 
a sus amigos la madre de fa novia, el padre de 
la novia, los hermanos de te novia y la 
concuñada do te noviaY a su vez todos esos 
amigos (teñen amigos, y todos quieren colarse 
y moríar y chupar de arriba... ¿Y Sabés cuál es 
el resultado de! asunto? Que cuando ya está 
listo el gobierno-¡quiero desir, la fiesta riel 
casamiento h el pobre novio no conose a 
los tipos que fo rodean I 
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De EL PERICH 
ESCRITO: 


9 A tfiS me enseñaron i set un hombre de provecho 
pira ía Sociedad.- ffi’erp nadie me enseñó cómo lograr 
que j? sociedad íes de proveído pata mi 

^ En general en ios asilos so celebra poco el día 
del padre. 

® Si a un obrero que gana ei safarlo mi/tnnv se le 
pregunta pür so madre, hay fin elevado tMOtQ por ckwtO 
de probabilidades que contaste: "fía tuyat" 

® Con Jai LvJrnbas Qué un bamburdern arroja por 
iésmirto medro durante una boro, es posible construir 
tres Estatúes de la libertad- 

® Dios castigó ai hombre a .ganarse el pan tan el sudor 
de iu fie ote y a fe rtkjjer, a panteón dbtOr, ES ppr oüp que 
se ftsii ¡mentado elpentotal y los dividendos, 
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DICEN QUE LA VfDA EMPIEZA A LOS40. ¿EMPIEZA A OVE? H I 



RICARDO B. 

BIOGRAFIAS 
SIN BIOGRAFO 

Textos y dibujos por FLAX 



1* En la ciudad de Chungking, a orillas del río 
Yangtsé, vivía un honestísimo matrimonio 
de apellido BAL-RiN-CHU. Ambos cónyuges 
anhelaban tener un hijo varón, hasta que un 
día vieron realizados sus deseos con la 
llegada de un bebé regordete, a quien 
bautizaran con el nombre de RIK. 



2? RIK fue alimentado,, durante los primeros 
meses, con mamaderas de shoyu, error y 
algas mannas. Recién al cumplir un año 
probó el primer "Chop-Suey", 



4* Ya en Buenos Aires, lo inscribieran en une 
escuela para que estudiara los primeros 
grados. Una maestra viejita que Je tocó en 
suene le enseñó la manera de extraer raíces 
y, por supuesto. Je metió en la cabeza el 
signo matemático llamado RADfCAL En 
mérito a su inteligencia y a sus adelantos, fa 
maestra le regaló sus anteojos, que son los 
que usa todavía. 



5* A RIK, que para ese entonces sus padres 
to llamaban Ricardo y habían suprimido ef 
guión que separaba su apellido. \e encantó eP 
signo de tal manera, que pasaba [os días 
dibujándolo en todas fas paredes del barrio. 



3 9 Sus padres quen iin que RIK fuera 
tintorero y fue ppr eso que, antes de cumplir 
dos años, lo trajeron a la Argentina navegando 
en un junco. Las estadísticas demostraban 
que la Argentina era el país donde la gente se 


ma 

empanadas 


4 ,lote?.avióte*con meo. 


.CD..CI e 


6 * Cuando era mis grande cito, fue 
conmovido por un hecho insólita. Mientras 
dibujaba su signo preferido observó que un 
señor mayor y muy circunspecto mazaba el 
mismo signo, pero más grande. Fue tan 
intensa u emoción que le ata:»;* uoa Pierna 
y no la soleo durante muchos anos, 




7* El señor circunspecto se JJamaba 
Hipólito Yrlgoyan, Cómo todos saben, llegó 
ser Presidente de la República y gobernó 
hasta que lo movió el piso un general con 
bigotes grandes. 

t 


8 ° Ricardo quedó muy apenado can-ese 
episodio y para desahogarse compró una 
guitarra acompañado de Ja cual cantaba 
endechas y quedejas para quien quisiera 
escucharlo. También payaba, pero eso lo 
hacía solamente en el Congreso, en los 
comités y en alguna que otra tintorería. 


a 



9 ? En una oportunidad fue candidato a 

presidente, pero le fallaron los ca leu las Tuvo 
une segunde oportunidad, pero la rechazó 
orciendo: "El radica lismo no puede ganar. 
Pónganlo de candidato al viejitg .1 111 □. Q u 
esta vez se queme ói". Sorpresivamente llJía 
triunfó y eso le cayó a Ricardo como chorizo 
cantimpalo en e I desayuna El malestar Te 
duró poco pues IIfia fue también defenestrado 
fior otro general con bigotes grandes. 



ÍO* Hay pretende de nuevo ser presidente y 
piensa que foseró por muchos años. Dice 
que el único general con bigotes grandes que 

*** <w#i y * ***** 

¡ para esos, trates. 


























12/ ORLA WDQ MA RCONt TIENE HA Tf/VG PORQ UE ES MEfíSA, 


Señoritas... 

y la virginidad. 

opinan: 

NORMA y MI MI PONS 

(vedettes) 


A veces resulta saludable practicar un poco de arqueología. 
Un buen ejemplo puede ser el tema de la virginidad, término 
cuyo significado seguramente resultará ininteligible 
para las generaciones actuales pero que supo estar 5 asíante 
en boga en tiempos pretéritos. Para esclarecer a los 
párvulos de hoy que, mal que nos pese, serán los 
tipos lucidos del mañana, nos hemos abocado a la enjundiosa 
labor de analizar el tema. Y nos pareció lógico remitimos 
a las fuentes especializadas. De modo que ésta es una 
entrevista parcialísima a Norma y Mimí Pons. 



Fotógrafo: CAFLOS SUARE7 











CAfitCiQN-JMGLE: NO ME MOLESTES POCHfTQ, U„Í4WW„.' Í13 


Para Mi mí, Rosario es un 
país, además de su pueblo 
natal. Con 27 años encima. 
Sagitario como signo, un di¬ 
ploma de maestra, otro de 
profesora de piano y un amor 
puesto de manifiesto conti¬ 
nuamente por su mamá,, 
Esther Oriz¡ carga sobre sí 
aun otra particularidad; la de 
intentar defender en la arena 
de los escenarios porteños 
et nombre de Mimí Pons, un 
conjuro que, integrado al de 
su hermana Norma, procura 
convertir 5 "tas Pons" en una 
institución del show bus ines 5 , 
Casada con Oscar Tejeiro 
(sobrino de Carlos A. Petit) al 
ser consultada sobre el espi¬ 
noso tema que nos ocupa, 
emitió: "En los tiempos que 
corren, pareciera que la virgi¬ 
nidad es un pecado, un delito. 
Hasta existen teorías que pre¬ 
tenden demostrar que es un 
defecto físico. Y así, se critica 
a la que ya no la tiene porque 
la perdió y se critica a la que 
aún no la perdió porque i a 
conserva". Tanta filosofía 
discepoliarta no le impide 
reconocer que "admiro a la 
mujer que pierde su virginidad 
por amor, porque ante el valor 
del amor todos los demás va¬ 
lores aparecen como artificia¬ 
les, como impuestos". 

¿Y por casa cómo anda¬ 
mos? Celosa defensora de su 
privacidad, Mimí se niega a 
ejemplificar con elementos 
personales el tema sobre el 
que discurre, A cambio, ofre¬ 



ce una tregua: "Sí, debo con¬ 
fesado. El primer amor total, 
e! amor qué pide y que se 
entrega, recién lo conocí hace 
dos años, cuando conocí a mi 
actual marido", A su lado, 
Tejeiro asiente. Sometida a 
los rigores de la asociación 
libre, la diminuta, torneadla 
vedette identificó a Nélida 
Roca como la star por exce¬ 
lencia, la única. Luego, rela¬ 
cionó a Nelida Lobato con 
"plumas" y a Zulma Faiad con 
“lechuga". A la incitación 
“Violeta Montenegro" titubeó 
y finalmente dijo: "Negro. És 
lo primero que se me ocurre 
porque a esa persona, real¬ 
mente no la conozco. Nunca 
había oído ese nombre ante¬ 
riormente", Drástica, al men¬ 
cionársele e3 nombre de Katia 
la ros, replicó con un vocablo 
i rre producidle que luego rogó 
a ia cronista fuera sustituido 
por "pequeña". Finalmente, 1 
ante su propio nombre, enhe¬ 
bró: “Mimí y Norma. Muy 
profesionales. Las más lin¬ 
das". Modestia aparte, natu¬ 
ralmente, 

Norma es realmente mona, 
tiene excelente figura, piernas 
espléndidas y una espontánea 
manera de comunicarse con 
las cosas. Sin embargo, entre¬ 
gada con dedicación exclu¬ 
siva al culto de "fas Pons" 
prefiere el segundo plano y 
realza continuamente lo que, 
juzga, son virtudes exclusivas 
de su "hermanila", Acaso por 
que ella, Norma Pons, es la 
mayor en edad y altura, tal 
vez porque pertenece a Leo. 
Mientras canaliza sus esfuer¬ 
zos en tratar de demostrar 
que a la imagen pública de 
opulencia, sexualidad y des¬ 
parpajo se opone otra, priva¬ 
da, del tipo Liltian y Dorothy 



Gish en Huérfanas de ta 
tempestad, estima que “Eos 
hombres, en la actualidad, se 
ríen de las mujeres castas. 
Hay muchas chicas que pre¬ 
fieren perder su virginidad an¬ 
tes que soportar que los hom¬ 
bres se rían de ellas", Tras 
describir tan curiosa ceremo¬ 
nia de nivelación social, esta 
rosarina, soltera, maestra, 
con 2^ año de abogacía, se 
entusiasma con que "la vir¬ 
ginidad es una de las cosas 
más sublimes. Claro que, per¬ 
derla de ios 15 a los 30 no 
tiene nada de censurable, so¬ 
bre todo si hacerlo fue una 
cosa preciosa". Pera ¿cómo 
(se pregunta Norma), cómo 
transmitir esta sapiencia a 
las futuras hijas? Y se respon¬ 
de: “Ay, yo, cuando se habla 
de ese tema, me acuerdo 
siempre de Alfonsina Stomi, 
a quien admiro mucho cuan¬ 
do dice en un poema: "Dios 
mío, que mi hijo no nazca 
mujer". Y tiene razón. Sobre 
todo sí se II ps Eduardo. 

FínalmerLá, la entrevistada 
prefiere relegar el tema, A su 
criterio, "ya no tiene sentido 
hablar de estas cosas. Yo me 



enamoré a los 1 8 años, antes 
todo era distmtoy ése era mi 
primer amor. Una recapacita 
con el tiempo. Ahora, pienso 
que hay que hablar de Dirás 
cosas más importantes, Y de¬ 
jar de separar a las mujeres 
de los hombres. El mundo es 
de las mujeres y ¡os hombres 
de modo que los movimientos 
feministas no tienen razón 
de ser. Antes que planteamos 
la situación de la mujer debe¬ 
mos plantearnos ía situación 
de todos, en esta sociedad 
maldita". Tates fervores no le 
impiden opinar que v, los hom¬ 
bres son las mejores cosas 
que tiene la vida '. Aunque 
no todos, es claro. Por ejem¬ 
plo, Norma puntualiza su 
cólera en un periodista pro¬ 
vinciano que "hizo un artículo 
en el que decía 'Las Pons 
hacen gala de alta moral. Son 
las ninfas de la noche y se cu¬ 
bren hablando bien de su 
mamá para ocultar su apasio¬ 
nada vida privada'. ¿Cómo 
alguien puede ser tan ruin?" 
se pregunta la Pons. Y tan 
pacato, nos preguntamos 
nosotros. Pero no por mucho 
rato, pues !a exultante entre¬ 
vistada estalla: “Nunca he¬ 
mos usado a nuestra madre- 
para promoción amos. Nun¬ 
ca, ni mi hermanita ni ye. La 
madre es la más sublime que 
existe en la vida, Y nuestra 
madre, particularmente, es 
buenisima. Nunca hubiéra¬ 
mos pensado siquiera en 
mezclarla en todo esto, Para 
pensar así hay que ser vil, Y 
ese periodista es el ser más 
vil que se cruzó en el camino 
de las Pons. Y algún día jo 
pagará, tarde o temprgno". 
Éi grito de venganza ha sido 
emitida. Colega, quede usted 
avisado. 

Alicia Gellotti 



Conoció úi smor en SU totalidad, 
hace doce años, cuando se casó. 


Afanrn'a.. rj necesita 
para prúnwctúnamos J 


,3 ¿ tinta <y .i. más ¡viten 

y bajita que olio. 
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14t ISAAC ROJAS ES EL UNICO "CAÉECfTA NEGRA" GORILA» 


Editorial 

El negocio de la vento masiva de revistas produjo una necesidad-sostén; la de inventar ídolos todo el 
tiempo. No es un secreto que la depresión se apodera de los directores y editores cuando se producen en el 
país esos períodos trágicos en los que no aparece la figura popular , Entonces, el camino del sacerdocio 
periodístico " se bifurca: por un lado se puede recurrir a los de todo el tiempo, repetirlos, y por otro queda 
inventarlos* 

Especialistas en esto suelen ser las revistas dedicadas al espectáculo y las que se vuelcan sobre el 
deporte. No es infrecuente que un jugador —sobre todo si es de Boca— aparezca en tapas y póstera por 
hechos tan destacables como no haber jugado del todo deplorablemente un partido. Las de espectáculos 
se arrojan a su vez sobre las adrices y actores que empiezan a hacer teletealros, los desvisten un poco, 
les retocan con color las caras, y a vender. 

Los buenos tipos, los talentosos que no fueron tocados por la varita del exilismo, los capaces sin 
publicidad y los tipos que no les caen del todo bien a los dueños del asunto, quedan afuera, Y bueno 
Sucede que nosotros no tenemos muchas ganas de ser así. El otro día, un señor que apareció per la 
redacción dijo que éramos sectarios, V mientras nos caíamos de asombro,, agregó que, mas claramente, 
éramos iconoclastas. ¥ mientras los hocicos se nos caían de ignorancia, escribió con tiza en una pared Lo 
siguiente: " Iconoclasta: del griego eikón (imagen) y klaizein {romper). Miembro de una secta que prohibía 
el culto de imágenes". 

Doce días después entendimos lo que había querido decir ese señor. Nos pusimos contentos, porque al 
entenderlo supimos por qué podemos decir que Monzón es último y cola de perro por ser el boxeador 
oficialista, podemos imaginar un cabaret con Perón, Frondizi, Alsogaray, Lanusse, Alfonsín, Balbín, 
Manrique como estrellas, podemos adivinar el futuro con Tu-Sam debajo de una pileta, podernos hablar 
y dibujar sexo no para vender sino para reímos y afiliamos a la antiangustia, podemos dar un curso para 
aprender a votar porque somos de veras argentinos nuevos y votamos poco y nada, podemos contar cómo 
son el Argentino y el Isabelita Look, podemos escuchar la voz de Daniel Tinayre gritándole a Mirtha 
Legrand '¡moguite togada!", podemos decimos a nosotros idiotas sin creerlo del todo, del mismo modo 
que podemos no estar de acuerdo con Dante Fanzeri y adorarlo, podemos estar podridos de esto y aquello 
y recibir cartas de gente que está podrida de lo mismo, 

A esa gente, en algún sentido, dedicamos en una breve pero emotiva ceremonia la mayoría de las 

páginas del mamotreto de este mes* SATIH.ICON 








CONSEGUIREMOS LA DEMOCRACIA CAÍGA QUIEN CAÍGA ". ALMIRANTE PALMA, i 75 



Algunos boxeadores hacen el uno-dos 
porque no saben contar hasta tres. 


Solamente un tercio 
del cigarrillo 
hace mal; el problema 
es que se trata 
del tercio del medio. 


LA DENTADURA 
POSTIZA 
ES 

UNA SONRISA 
PORTATIL. 


LOS OJOS SON fcL 
ESPEJO DEL ALMA. 
SOBRE TODO LOS 
OE VIDRIO. 


EL HOMBRE, 
CUANDO MUERE. 
VA AL CIELO V LA 
MUJER VA AL 
VELORIO. 


Hay gente que, cuando 
tiene angustia, 
quisiera morirse. Yo, 
cuando tengo angustia, 
quisiera que se me pase 


Una guerra puede comenzar 
por un pequeño detalle, 
como ser un puntito en 
el cielo lirondo bombas. 


* Andorra es un hermoso lugar 
para morir.,. 

El cemente rio está a media 
cuadra del hospital 

* Generalmente, cuando 

un detective corre es porgue 
está en fe pista. 

* l os a veros cuenta o dinero. 

Los pobres, problemas. Todos 
son ricos de alguna manera. 

* La fe puede mover montanas. 
Tengamos fe en los terremotos 

* Guien sólo está conforme 
con ganarse fe vida 

la está perdiendo. 

* Pensar que cuando alguien 
se encuentra en estado 

de coma no tiene apetito. 


ALGUNOS CANTANTES 
SON COMO 
LOS CANARIOS' 
MERECERIAN ESTAR 
EN UNA JAULA. 


Un hombre 
está muerto cuando 
se le enfria la 
tibia. 





















































¡f Sí EL QUE jVO SE DIVIERTE CON SA TiRiCON ES UN PALADINO. 




Hoy no tengo ganas de escribir; 
on esta época de! año uno 
empieza a pensar en fes 
vacaciones, en b que sale ei 
viaje, en lo que cuestan los 
hoteles, en lo que queda de! 
aguinaldo, y a pesar de todo 
vuelve a pensar en fas 
vacaciones... Pero también uno 
piensa en otras cosas. 
A mí me dijo el director que en 
esta columna puedo hablar en 
serio; no sé si me lo habrá dicho 
pensando que ésa es ia única 
forma en que hago red. También 
me pidió que bable de mi de b 
que sien to r de b que me pase... 

i A mi me pasan todas l 
¿Recuerdan que cuando escribí 
mi curriculum les comenté que 
tenia cuatro perros?' Loque no 
les dije es que los encontré en i a 
calle, abandonados por quienes 
no albergan sentimientos 
recíprocos hacia “el mejor amigo 
del hombre ", Pues bien , cuando 
me puse a dibujar este página de 
"Saiiricún", unos aullidos 
caninos me sacaron de mi tarea; 

un perrito abandonado -¡otro 
más!- había sido atropellado por 
un camión. Llamado urgente a un 
veterinario y por suerte sólo sí? 
trataba de una fractura. 
Ahora, mientras sigo dibujando r 
el perrito, con su pata 
entablillada, me contempla 
marcando con la cola el compás 
de su agradecimiento. ¡Qué 
bueno seda poder decirle que 
Cualquiera hubiera hecho por él, 
b mismo que hice yol 
Pero volvamos a fes vacaciones, 
no a bs mías, porque no sé en 
qué hotel me ver) a recibir con 
tantos perros; vamos a ver cómo 
pueden ser .O 


vacaciones 

délos 

políticos 


por 

SIULNAS 


Archivo Historie 


istas Argentinas www 


-Está bien que regale 
las sombrillas* pero eso 
de hacerles hacer 
esas contorsiones t 


-Parece que el presidente encontró la forma de salir 
de vacaciones sin desatender tos asuntos de gobierna. 


HOTEL 

%QS 


-Lo siento, pero 
las reservas 
i quedaron cance¬ 
ladas desde el 
25 DE AGOSTO 
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SI El PERIODISMO ES UN SACERDOCIO, ¿POR QUE BERNARDO NEUSTADT NO USA SOTANA? tí? 
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escribe 


DANTE PANZERI 

Deporte no es obligadamente amateurismo. 
Ni deja de ser/o por profesionalismo. Deporte 
es honor y juego limpio. Profesionales dignos 
de! más digno deportivismo, hay muchísimos. 
Amateurs indignos de Mamarse deportistas, 
io misma. Muy esp eciafm en te para tos tiempos 
que vivimos, deporte tiene que ser, además, 
incontaminación a todos los enfermizos estilos 
de vida de los demás ámbitos de/ quehacer 
humano. Por eso deporte fue , y debe seguir 
siendo, "deporte por eí deporte mismo", aun 
con dinero intermedio. De ese modo puede ser 
escapismo a las demás contaminaciones de ta 
vida. Cuando esto no ocurre , ef deporte es 
una caricatura más dentro de un gran carnaval 
social, Y en eso está hoy el deporte, cualquiera 
sea ef año de/ balance que se quiera hacer. 
Está en una deprimente semejanza con /os 
balances que producen otros pájaros que 
caminan por /a vida con otros disfraces. No se 
podrán hacer balances positivos mientras 
no se puedan contabilizar triunfos morales 
ajenos a/ sentido peyorativo que i a expresión 
adquiriera en nuestros extensos catálogos 
de excúsanos de malos perdedores (viento, 
cancha mojada, referee adverso, mala 
suerte, etcj Ef fútbol de talento es hijo de la 
miseria. El fútbol miserable es hijo de la 
riqueza. Pagan poco, juegan mucho; pagan 
mucho, juegan poco. El deporte solamente da 
ganancias a un país cuando está hecho sin 
cálculos subyacentes de los que 
implícitamente están a la vista en el momento 
de competir. No se trata de pedir hombres 
puros, siendo que no existen. Se trata de 
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pedir hombres limpios . 


DEPORTES: 

Balance 
deportivo 
año 1972 


Lo mismo un burro que un gran profesor. 



En el diaria "La Capital", de 
Mar del Plata, del lunes 20 de 
noviembre de 1972, dice su 
enviado especial a Vicente 
López (ex Madrid): 

“El azotamiento fue gene¬ 
ral: en la Avenida del Liber¬ 
tador, a apenas cuatrocien¬ 
tos metros de la casa de 
Perón, uno de los zaras del 
periodismo argentino, Cons¬ 
tancio C. Vigil (ex cuentos 
infantiles), gritaba como el 
mejor peronista, con la go¬ 
rra "Pochito" y banderas 
justicia listas". 

Nada puede sorprendernos 
en materia de disfraces. Aque¬ 
llo "del mundo en el con¬ 
cierto/ les conviene hacerse 
el muerto/ pa' que los dejen 
vivir/.., está visto que no es 
exacto. Mucho más que fin¬ 
girnos muertos, conviene 
petrificar nuestras caras. Pa¬ 
blo Nereida, autor de poesías 
tan hermosas como "20 poe¬ 
mas de amor" y "Residen¬ 
cia en la Tierra", veneraba a 
Stalin cuando las escribió, 
allá por los años 40. Y con 
ese antecedente fue senador 
comunista En Chile, Cuando 


murió Stalin, Ncruda fue un 
fiel bolchevique sumado con 
su picota intelectual a quie¬ 
nes en Rusia demolían feroz 
mente las monumentos que 
el muerto tuvo en vida. Y asi 
Neruda obtuvo su derecho a 
ser embajador del gobierno 
comunista chileno en Francia, 
cargo en el que fue galardo¬ 
nado Premio Nobel de Poesía 
por el mundo capitalista, con 
un abultado complemento 
material en dólares, que Ne- 
ruda aceptó. Entonces, ya 
Sin intenciones de dedicar 
odas a Stalin, Neruda compró 
en 85.000 dólares un castillo 
del Siglo XIIi en Normandía, 
donde stgue proclamando su 
ahora diplomático comunis¬ 
mo, pero lejos de las huelgas, 
de los racionamientos y les 
padecimientos chilenos. No 
fray nada nuevo en materia de 
disfraces. Ni de balances. En 
uno y otro ámbito, tanto es 
sabido lo que va a pasar, que 
ya no puede pasar nada. Nada 
bueno, quiero decir, según es 
irrebatible que el más opti¬ 
mista por temperamento tie¬ 
ne que sor pesimista por razo¬ 
namiento. Y es que todo lo 
que nos está sucediendo, ya 
sucedió antes que nos suce¬ 
da, Ya pasó. Por eso no pasa 
nada. Ni en el país ni en el 
deporte. 














JB/ "LOS BOXEADORES NO QUEDAN IDIOTAS: SONTFTQ LECTOURE. 


La profesión que mayor 
número de acólitos tiene, hoy, 
entre tos argentinos, es la de 
disfrazado., En le que se alter¬ 
na corno cuervo o arlequín. 

Es asi que un Va-gil ya fallecido 
me pedia en 1 955 que escri¬ 
biera sobre el nefasto saldo 
que dejaba el peronismo ai 
país deportivo; y otro Vigil 
vivo, cuyas publicaciones 
juegan boy de lanussistas, 
aparece 17 años después por 
Vicente López le* Madrid) 
con gorro Pochíto. marchitas 
y banderas peronistas. Ya hay 
que dudar que el hombre 
sienta amor por sí mismo. Sí 
lo tuviera no andaría en estos 
idilios de la prostitución, acla¬ 
rado que quede que prostitu¬ 
ción no es ser una cosa sino 
venderse a mejor postor. A 
esta altura de la vida creo que 
lo único por lo que el hombre 
siente amor estable es por su 
ego de estar mejor, en cuyo 
nombre le importa un rábano 
ser cada día peor. Cesas vere¬ 
das, cosas podredes... 

Esto que usted está leyendo 
-aunque no lo parezca— es mi 
balance deportivo argentino 
de 1972. Me temo se trate de 
un anticipo del de 1973. 
Puesto que vea su coinciden¬ 
cia con el de 1971. 

La corrupción nacional no 
existe. Existe una gigantesca 
suma de corrupciones indivi¬ 
duales que produce la corrup¬ 
ción llamada nacional. Se 
insiste en la hipocresía de 
Mamarle fiesta al deporte, 
acaso porque alguna vez lo 
fue, ¿De qué fiesta hablan? 
La única fiesta que veo es la 
de la destrucción. La única 
fiesta que veo es la que se 
hacen, con millones de tontos 
engañados, algunas decenas 
de industriales de tos llama¬ 
dos medios de comunicación 
que operan como anestesis¬ 
tas de cerebros receptores de 
aquella destrucción con el 
rótulo de "fiesta". Aún más 
descaradamente, el deporte 
también es llamado show. 
Como si se tratara del de Vi¬ 
cente López o el del oligárqui¬ 
co* diplomático prosoviético. 

¿Y qué? ¿Qué deja? ¿Qué 
promete? Como simiente de 
vida para el deporte de los 
anos venideros, nada. Porque 
se ha asimilado totalmente 
a aquella clasificación profe¬ 


sionalizada del disfraz. De ello 
solamente surge una fuerte 
afirmación de bases para que 
en años venideros el deporte 
siga su derrotero de muerto, 
aun sin certificado de defun¬ 
ción, Bases que ni siquiera 
tienen alguna originalidad de 
nuevas, para significar reno¬ 
vadas de entre lo olvidado. 
Son las mismas que so pusie¬ 
ron en boga durante aquellos 
años peronistas que imitaron 
y multiplicaron sus sucesio¬ 
nes gorilas, centristas, y pseu- 
doizquierdistas, hasta hacer 
posible que Perón dijera una 
verdad tan grande como la 
que dejó caer entre otras 
mentiras: "no es que noso¬ 
tros hoyamos sido buenos, 
es que (os que nos siguieron 
fueron peores" ía la prensa 
extranjera, el 25/11/72). 
Cuando Discópolo escribió 
"Cambalache" en 1935, esta¬ 
ba pintando la realidad argen¬ 
tina del decenio 70: “todo es 
igual, nada es mejor". En la 
generalización del desquicio 
individual que genera el des¬ 
quicio llamada nacional, el 
depórte está en la misma 
tesitura: se ha quedado sin 
mejores. Sólo le restan gana¬ 
dores, Que no son de ninguna 
manera los mejores. Sola¬ 
mente los transitorios gana¬ 
dores entre ig ual mente peo res. 

Lo que hace más triste a 
toda esa organizada destruc¬ 
ción en sostenimiento de la 


profesión disfrazado que 

solamente produce ganado¬ 
res con los que no somos 
mejores ni estamos mejor, es 
que toda una población ha 
engullido y digerido el anzue¬ 
lo para bobos de que el de¬ 
porte es una fiesta I??) cuyo 
éxito (??} depende del apo¬ 
yo !??) del Estado. Esa es una 
doctrina peronista atraída de 
los regímenes corporativos, 
combatida durante el peronis¬ 
mo por quienes eran sus opo¬ 
sitores, y reivindicada e in¬ 
crementada por los adversa¬ 
rios del peronismo cuando 
fueron gobierno. Bajo esa 
filosofía, todo el quehacer 
deportivo se ha condicionado 
a lq que dé el Estado, con el 
no solamente grave efecto de 
que el Estada más es robado 
s medida que más ofrece y 
más da, sino que cada vez 
más prostituye a medida que 
más regata, según es evidente 
que con el aumento de aque¬ 
llos falsos favores se produce 
un igual o mayar descenso 
de la iniciativa del sector pri¬ 
vado en la materia. 

El saldo deportivo argentino 
de 1972 es una fiel expresión 
de ese proceso. El balance 
reincide en un empobreci¬ 
miento de ganadores dentro 
de aquella filosofía discepo- 
liana (todo es igual, nada es 
mejor] y no arroja absoluta¬ 
mente nada que nos cambie, 
ni que sugiera evoluciones ni 


revoluciones dentro de nues¬ 
tra decrepitud deportiva. Si 
deportivamente el país con¬ 
serva alguna fortuna que lo 
honre, ella debe buscarse en 
algún aislada exponente de 
asepsia a aquel largo proceso 
de "apoyos'. Ese seria, con¬ 
cretamente. el caso de Rober¬ 
to De Vicenzo, creo que ac¬ 
tualmente el único deportista 
ídolo digno de ser válido para 
proyectar algún ejemplo ar¬ 
gentino de alcance masivo. Y 
a De Viccnzo ningún apoyo lo 
hizo como es. Lo hizo un me¬ 
dio que lo sustrejo de otro 
medio en el que muchos 
cayeron. Hasta Neruda... 

Voy a sumar a De Vicenzo 
un saldo positivo que estoy 
seguro figura entre lo nega¬ 
tivo de todos los balances 
del ejercicio deportivo 72. El 
del rugby con su osadía de 
lavar algunas de sus reciente¬ 
mente conquistadas man 
chas en nombre de la adapta 
ción a la época. Cosa que no 
hizo ganando un partido, sino 
demostrando que cuando el 
educador vive, el deporte 
no muere: eliminó del muy 
industrializado y futbolisti- 
zado equipa de Los Pumas a 
su mejor jugador y capitán, 
Héctor Silva, por haberse 
prestado a una explotación 
comercial del rugby y su ex¬ 
pone nte más relevante. El 
reconfortante fallo-valió igual¬ 
mente para qué se exteriori¬ 
zara otro hito en el progreso 
de la filosofía sensualista o 
pragmática de este corrupto 
show del deporte de nuestro 
tiempo donde los medios 
(de comunicación) han reem¬ 
plazado a los dirigentes natu¬ 
rales. Se solicitó la rehabili¬ 
tación de Silva con el argu- 
ento de que Argentina no 
podía defraudar a los visitan- 
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tes sudafricanos, que según 
esa postulación eren traídos 
n la Argemina por la ilusión 
de enfrentarse con el derroca¬ 
do capitán. Así piensa esa 
secta para la que “el deporte 
no tiene por qué vivir eo una 
campana de vidrio" si todas 
tas demás actividades huma¬ 
nas hacen abstracción do lo 
debido en aras de lo posible- 
Y en el resto del panorama 
deportivo (prescindo del 
boxeo, que según su mejor 
especialista. Lilis es Barrera, 
no es un deporte), ¿qué deja 
1972? Deportistas que exi¬ 
gieron concurrir a Munich 
'"para servir al país"'; que fue¬ 
ron complacidos, que se sir¬ 
vieron ellos del país: y que a 
\a vuelta del show patriótico 
anunciaban su abandono del 
deporte corno saturados con¬ 
sumidores de "apoyos". Pis¬ 
tas, carreras y corredores de 
automóviles, que costaron 
al país insultantes fortunas 
gasificadas sin dejar nada, 
absolutamente nada sano, ni 
menos nuevo. Una selección 
nacional de fútbol 1 con la que 
volvimos a padecer la ver¬ 
güenza doble de la peor de- 
portividad, y e! rnas maula de 
los estilos de juego. Indepen¬ 
diente nuevamente enrolado 
en el mal llamado negocio de 
las copas que nos emborra¬ 
chan y nos empobrecen. De- 
middi y su derrota olímpica 
llevada a rango do drama 
nacional y de ingrediente de 
I# gran comedia argentina, 
según nuestra inveterada cos¬ 
tumbre de fanfarrones antes 
de competir y llorones luego 
de perder. La novedad del 
Prode como contribución a la 
conversión del país en una 
timba, arroja muchos nuevos 
millonarios, pero también ha 
multiplicada las corrientes 
da inmoralidad individual que 
cohesionan la colectiva. Los 
campeones del ámbito futbo¬ 
lístico {en uno de ellos con¬ 
cursa odu |Sanfílippo!li cose¬ 
charon al mismo tiempo que 
sus títulos los silbidos de sus 
propias parcialidades aun 
incrédulas de tanta limosna 
para tan pocos merecimien¬ 
tos, En la faz individual sur¬ 
gieron valores en estado de 
esperanza. Como pueden ser 
Britez, buen jugador de Colón 
de Santa Fe; Babington de 
Huracán; Bochini de 5" divi¬ 
sión de Independiente; Ayala, 
de San Lorenzo; y empezaron 
a encontrar oí sitio donde 
encontrarse con la pelota, 
otros elementos con menos 
artesanía futbolística, pero 


probable mente más indicados 
para trascender entre las 
raleadas multitudes, como 
Mo retío en River Píate y Cu- 
rioni en Boca Júniora. Con el 
zurduto chiqulín Alonso -cuya 
habilidad es mucha, pero para 
un solo lado, el zurdo- no 
creo que suceda nada diferen¬ 
te a lo ocurrido con muchas 
precaces habilidosos que en 
eso quedaron, por caso J- J, 
López en 1971. 

En suma, el deporte esta en 
la misma deriva de aquellos 
que navegando en dos salías 
avalan a Esteban de Lóizaga 
cuando dice que con su 
avance lo moderno/ a cual¬ 
quiera deja mudo/ y con el 
tiempo no dudo/ y pido no 
se sorprendan/ pare cono¬ 
cer macho y hembra/ ten¬ 
drán que verse desnudos 
{“Pa'los gurisesh En tanto 
el deporte muere porque unos 
vivos lo intoxican, hay mu¬ 
chos vivos que mejor viven 
merced a que el deporte mue¬ 
re. Los disfraces lo igualan 
todo. Todo es igual, nada es 
mejor. Lo mismo da Vicente 
López que la* cancha de Boca. 
Nace el hombre pa' luchar/ 
en este mundo ambicioso/ 
tristeza me da el roñoso/ 
que naca pa r especular (Lóf- 
zagaj. Y asi nos va en esta 
carrera: no hemos quedado 
atrás de nadie; hemos que¬ 
dado atrás de nosotros mis- 
mos. En todas las canchas, 
que a veces suelen tener cés¬ 
ped. otras veces suelen ser de 
asfalto- No doy de vivir al 
pillo/ y cuando el mal se 
despunta/ enseguida yo 
hago punta/ pues a naides 
me le humillo/ como bosta J e 
padrillo/ y las digo todas 
juntas (Lóizagaj, 

En el imperio det "todo es 
igual nada es mejor", aflora 
inevitablemente el resultado 
de que todo es mediocre. 

En el proceso inflacionario, 
lü único que no cambia de 
precio es el precio de los 
hombres ha ratos. Se siguen 
vendiendo por cualquier cosa. 

Habiendo aprendido a pen¬ 
sar se puede entender lo que 
es fruto de lo pensado. Pero 
no basta saber pensar para 
entender lo que es fruto de 
lo irracional. 

Dante Panzeri 


"Dadme un país y os haré 

un circo" A PvBVIStíl 

autor: ¡YQQUESEí 


¿SE ARMARA EL GRAN DESPELOTE 
ANTES DUELA GENTE VOTE? 

por FAR U K {un mal necesario) 



Piensa que existen razones Por no hacer un papelón 
pare qut no haya elecciones, [tejó venir a Perón. 





TINTOREA 

_ 









Molo apetece B albín Nade gusta Nueva Tuerza 

Sunque I a pía nc hó a Al íons r n. perqu c se ha pu esto muy morsa. 



Este bicha na lo imperta Si le habían de FRECILI NA 
porque no pincha ni corta necesita una aspirina. 



Note pre ocu pa M a n fique M o qu ¡ere a na ciü na I ista s 

porque él solo se fue a pique. ni a bolches ni a terroristas. 



Lo muía y lo desespera 
vera Rucci con campera, 


No puede ver el destino 
del país con Paladino. 



Ch<bK DE 



__——-— 

Pero 5t sigua más años,,, hasta ét se iré a los caños. 
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CONVENTILLO 

(nuestra sección de chímenlos) 

por Doña María 


PUNTA DEL ESTE (DE UN 
ENVIADO ESPECIAL}. El ' ope¬ 
rativo humor" emprendido por 
SATIRICGN ha echado raíces en 
el seno rJe la noble tierna oriental. 
En tiempos idos todo se averi¬ 
guaba en "'la azotea". ese terri¬ 
torio que Eduardo Víctor Haedo 
había creado para que Punta riel 
Este sea Punta del Este. Ahora 
los chimemos mis destacados 
no se escuchan en “et conversa- 
lorio de Hastío 1 ' o a la sombra de 
los pinos. Todo se ha transforma¬ 
do y el ambiente del encuentro 
ha cambiado de domicilio. EE 
enviado especial de EATIRICON 
no necesitó aguzar demasiado 
de su ingenio paro cobrar con¬ 
ciencia de las novedades. He 
aquí tas que ha seleccionado 
para esta edición de la revista: 

PERON 1 

Perón (En Vicente López. Reu- 
niófi con las "'62 Organizacio¬ 
nes". Asisten José Rutci, Rogelio 
Coria, Lorenzo Miguel, A de lino 
Romero, etc.}: Ustedes saben 
muchachos que el sindicalismo 
argentino hd logrado un extraor¬ 
dinario prestigio en todo el mun¬ 
do. He recorrido media Europa 
y me visitan en Madrid las perso¬ 
nalidades más notables del mun¬ 
do occidental y oriental. Todos 
me elogian la sin di cal Unción 
argentina. Realmente los felicito. 
Murmullos en la sala, Rucci ca¬ 
rraspea é intenta decir algo. El 
"general" interrumpe. 

Perón (Dirigiéndose a Ruceó 
después de carraspear}: Un se¬ 
gundeo Ruceó antes de seguir 
quena decirles que para dentro 
de 43 horas necesito 60 mil lo¬ 
rie $ de pesos... 

Sindicalistas: Bueno "general , 
usted sabe que San Sebastián 
está muy duro con nosotros y las 


inspecciones en las cuentas de 
los sindicatos son realmente muy 
severas. Con el correr de las 
horas vamos a poder satisfacer 
el pedido... 

Perón : ¿V quién les ha dicho a 
ustedes que eí dinero debe venir 
de bs fondos sindicales? No t no... 
El dinero debe ser de cada uno de 
ustedes. Buenos di as... El general 
se retira y los sindicalistas hacen 
mutis fKjr la residencia. Telón. 

PERON II 

Un grupo de empresarios visita 
la reside ruja de Gaspar Campos 
10B5. El general está con chom- 
bila verde clara y pamalón sport. 
Isabelita lo mira fijamente. Perón 
le quina el ojo. 

Perón: Sé que & todos ustedes 
les ha ido muy bien en vuestras 
empresas v de ello créanme que 
estoy muy feliz. Los otros días 
estábamos preocupados por 
Isabelita 

Isa he lita i, bajando la mirada): 
Atchiusss. 

Convención de empresarios ¡usti 
cialisias: Salud, señora.,. Salud— 
Un empresario a otro (En voz 
baja, casi inaudible}: Pobre Isa¬ 
belita. tan débil. (Mutis}. 

(Rápido vuelta a Perón): Bueno, 
les decía la pobre Isa bolita me 
comentaba los otros rilas que no 
tiene automóvil. ¿Cómo va a 
hacer esta mujer para dirigirse 
cíe un sitio a otro, hacer compras 
y visitar a Jos muchachos? Uste¬ 
des saben, no tiene automóvil... 
pobrecha (lagrimón de ojo iz¬ 
quierdo y rápida bajada de vistak 
Oespués de un intenso mutismo. 
Empresario justicia lista : ¡Ge¬ 
neral 11 ¡No se nos ponga así! 
¡General, Isabelita! No nos prin¬ 
gan nerviosos.,. ¿Cómo se ponen 
asi? El coche esta dentro de un 
minuto aquí en la puerta. Pero 


por favor no se pongan así. 

Abrazos generales, saludos em¬ 
presarios. Mutis por eE jardín. 
Foto recordativa. Sesenta minu¬ 
tos después un automóvil pasaba 
a manos dé la señora Isabel. 

PERON III 

Miro nYhijo. la lealtad es una 
condición que he descubierto en 
los perros, (Vicente López, 
13-12-72. Hora 17,35}.. 

RICARDO BALBIN 

Ricardo Pueyrredón: Miré. Ri¬ 
cardo, vos sabés cuánto hace que 
nos conocemos. 

Ricardo BaEbin: Termínala Ri¬ 
chard, yo soy como soy y nada 
más... ¿Qué querésque te diga? 
Ricardo Pueyrredón; Miré Ri¬ 
cardo, vos eos candidato a la pre¬ 
sidencia de la Nación por el radi¬ 
calismo de todo el f>aís. No podes 
seguir usando la camisa sin almi¬ 
dón, Li corbata con el nudo mil 
hecho y la raya del pantalón en 
diagonal... Sos un desprolijo.,. 
No puede ser más. Ahora lenés 
que fiar otra imagen. 

Ricardo Balbín: Mira Richard, 
yo no soy un cajetilla... ¿sabes? 
¡Ricardo Pueyrredón: Está bien, 
Ricardo, pero ahora es la tercera 
oportunidad y vos tenes que ju¬ 
gar como yo té digo. 

Ri cardo B albín, en manos de su 
amigo Ricardo Pueyrredón —su 
asesor publicitario- ha logrado 
un triunfo que costó 63 años 
provocar: un Ricardo B albín más 
o menos bien vestido. 

Mana Julia Alsogaray es la ve¬ 
dette política de Playa Brava. Su 
esbelta figura y su candidatura a 
una banca parla me ntatia fa han 
convertido en una atracción de 
estas zonas de Sudaménca, 


El 

sátiro 

virgen 


Esta es la dulce y 
trágica historia del 
SATIRO VIRGEN, 
mitológico ser repleto 
de lascivia, 
quien jamás pudo 
cumplir el papel que 
le asignó la 
tradición. 
La suerte, 
indefectiblemente, 
resolvió impedir 
ai sátiro virgen 
cambiar su espantoso 
estado. He aquí la 
crónica minuciosa de 
algunos episodios de 
su vida. 
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íDtJARÉ PE SER V'WGÉN PÁRA 
CONVERTIRME m UN SÁTIRO^ 


ov píoJ„iCoiH eotos ^ ropo? 
[Co^AesTO me AYÍi/O J 
Hfft IPARA bÍLMPRíVjl 


/'iDlVÍNOÍ- - JPÍABOLÍCO!■ -VAL TIN 

M.I MANDARON UEL*?ORNO SHop'' 
U HAKüA&X^E mL ORÍM JAÜ.' 




¡USTOMLA SANGRE ME HIERVE í 
^A%TA í>£ y) T^OPtÍA&l^PARHEi. 
^ / ¿f CARNE UV— ^ 


E^To^I cok spERtE7-> 

AHv' >í\£Wt MV coKEpro 

íj^ípE la impía.>£/" 


.iL>|.A POLLINO'¿Ot^TE HABLAR PE LAS 
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MQNICA MIHANOVlCH Y CHA CHO MARCHETTI SE CONOCIERON EN EL PROGRAMA DE GALA(V 

Para las próximas 
conferencias de prensa 

de Perón 


Perón vino , vio y se fue. Pero volverá, según prometió. Y pese a que no reafizó ia 
anunciada conferencia de prensa, algunas de sus frases despertaron la ira de por 
lo menos media docena de instituciones ffa ya famosa cita a propósito de ia gioria 
del ejército paraguayo, etc.). Frente a ía posibilidad de que futuras respuestas de 
Perón en próximas conferencias de prensa colmen de ira a diversos sectores de la 
vida nacional y aún internacional ofrecemos a continuación , a modo de ayuda ,, 
variantes de posibles respuestas p or parte de los ofendidos. 



• Si Perón durante ia conferencia toma café, la 
Cámara Argentina de Exportadores de Té, po¬ 
dría presentar una formaf protesta por "boicot 
a un cultivo que da trabajo a miles de familias 
argentinas", 

• S¡ Perón enciende un cigarrillo, la Asociación 
de Cardiólogos Unidos presentaría una queja 
por "incitación a un vicio que produce incalcu¬ 
lable cantidad de trastornos cardiovasculares 

• Si Perón aparece en camisa, eJ Sindicato de 
Sastres Autónomos puede quejarse por "aten¬ 
tar contra el tradicional modo de vestir de los 
argentinos", 

• Si Perón afirma que ia guerrilla nació hace más 
de 4,000 años y que ya Herodoto registra en 
sus páginas alguna de sus manifestaciones, el 
Desacuerdo de Nudeamientes Docentes po¬ 
dría acusarlo de ejercicio ilícito de la profe¬ 
sión"', 

• Si afirma que sería imprescindible aprovechar 
la gran reserva de riqueza y de comida que 
abunda en América, 3a Unión de Gastronómi¬ 
cos podría aducir que "esa frase es un intento 
de planificar una competencia desleal' 1 . 

• Si Perón afirma que son fos cipayos vernáculos 
ios responsables del deterioro económico y 
de la entrega del país", la Asociación de Des¬ 
cendientes de fos Cipayos Vernáculos podría 
iniciar inmediatamente un juicio por calumnias 


• Si sostiene que “no está el horno para bollos”, 
la Asociación de Ceramistas y Afines se pre¬ 
sentaría ante fa justicia con los hornos bien 
templados protestando contra esa acusación, 

• Si habla elogiosamente del Segundo Plan 
Quinquenal, se podrá crear de inmediato una 
Asociación Amigos del Múltiplo de Seis que 
objete la adhesión def ex presidente "sin 
motivo justificado", a los números cinco. 


Cualquier otra comisión u organización pertinente 
sera creada "ad-hoc" de las palabras que real¬ 
mente pronuncie Perón* Si es que realmente las 
pronuncia. 


ist^sAi gentinas | w> 


















CONFIRMADO ; A COHEN NUNCA LE TOCA LA TOCA , ES A PANZEfíL ¡23 
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24/ HORA CIO Ai ELI O; ¿ QUE IDIOMA HA BLA ESE HOMBRE? 

El día que los 
noticieros 
de televisión 
pasaron 
de la etapa oral 
a la etapa ana! 



por 

CARLOS ULANOVSKY 


En una palabra 
sin puntos ni comas todo junto. 

En un esfuerzo sin precedentes nuestros 
equipos móviles enceraron esta cobertura para 
cumplir con su sagrada misión de informar 
aguí et único medio que tuvo acceso a esta 
primicia absoluta con nuestro camión de 
exteriores les decimos que no tenemos 
palabras esto es indescriptible una pausa y 
volvemos adelante ustedes compañeros ya 
volvemos a nuestros hombres destacados en ei 
fugar del hecho un esfuerzo periodístico 
exclusivo más noticias después de esta pausa 
comercial gracias señor presidente gracias 
señor general gracias señor comisario gracias 
señor interventor gracias señor juez gracias 
señor Isabel Sarfi adelante Roberto Di Sandro 
en Casa de Gobierno aquí tenemos un llamado 
a la solidaridad se necesita volvemos a reiterar 
una información y usted que siente como 
se siente que sintió vistes vistes liegastes 
alcanzas tes la verdad de que primicia 
exclusivo adelante ustedes adelante 
compañeros toda la información nacional e 
internacional no tenemos palabras esto es 
indescriptible esto ha sido todo por hoy y 
dig,?me señor comisario el detenido está preso 

esto ha sido iodo por hoy... 


S e denomina noticiero de 
televisión a todo aquel 
show, espectáculo de vane- 
té o teleteatro que se ocupa 
de brindar noticias que no 
informan ni medio y cuyas 
características principales 
residen en inspirarse direc¬ 
tamente en la realidad para 
ignorarla fuego. Importan¬ 
tes en la Argentina porque 
de acuerdo a lo que de¬ 
muestran las encuestas son 
para nuestra población una 
importante fuente informa¬ 
tiva; para las mujeres, dicha 
fuente es casi única. Se 
sabe que los noticieros se 
dirigen básicamente a las 
señoras que por estrictas ra¬ 
zones de profesión no salen 
a ia calle; como se sabe, la 
idea que los ejecutivos aún 
mantienen de las amas de 
casa es lamentable. 

Debe tratarse de lo que el 
psicoanálisis denominó 
“mecanismo de proyec¬ 
ción"; la mayoría de esos 
ejecutivos tienen, tuvieron 
o tendrán alguna ama de 
casa en su vida. Por eso in¬ 
ventaron algo que califica¬ 
ron como necesidades de la 
audiencia y que es como 
una representación teatral, 
que bien puede llamarse 
—no importa mucho— 7e/e- 
once Informa o Estación 
Retiro. Estos radiantes en- 
gendrillos son, desde hace 
algunos meses, los progra¬ 
mas de más nutridas au¬ 
diencias; audiencia que 
consiguen a ios codazos, o 
a los microfonazos. Los no¬ 
ticieros tratan de difundir la 
idea de que la información 
es poder, o cuantas más 
cosas se sepan más control 
uno tiene. 

Pero saber no es entender 
lo que pasa, Y además, 
¿quién quiere entender lo 
que pasa? o ¿quién entien¬ 
de lo que pasa? Por usar 
una frase popularizada por 
los noticieros, estamos en 
condiciones de informar 
que "el diario televisado" 
en la Argentina superó su 


etapa,ora¡ y actualmente se 
halla en plena, próspera 
etapa anal. 

El 11 es el canal de las 
noticias, en tanto que uno 
de sus slogans dice: "Usted 
se quedó en el 11 r el 11 le 
informó primero", Al rato, 
el 13 afirma que es el pri¬ 
mero con la verdad. ¿Quién 
será eF segundo con la men¬ 
tira? Tal vez el del 9 que no 
dice demasiado, y como el 
que calía otorga,.. Redac¬ 
ción 7 no existe, es de otro 
país. ¿Turquestán? ¿Q San 
Andrés, aquella republique- 
ta centroamericana que 
Woody Alien preside en 
Bananas? 

Los telenoticieros son 
dignos herederos de los te¬ 
lenovelones. Vaya heren¬ 
cia.,. 

Comienzan cuando usted 
llega; sus conductores son 
las nuevas estrellas y apa¬ 
recen en las revistas repor¬ 
tea dos por sus romances. 
Con sus frecuentes historias 
de desvalidos los noticieros 
arrancan lágrimas a las se¬ 
ñoras; dejaron sin trabajo a 
Nené Cascallar, eso hasta 
que algún canal la contrate 
como editorialista. Si opina 
Tita Mere lio.., 

Fabiana López reemplazó 
a Estrellifa; Pinky a Irma 
Roy y José de Zer al malo 
de tumo; ningún rebuscado 
autor de teleteatro (que los 
hay) Eogro concebir, hasta 
el momento, desocupados 
con menos trabajo, lisiados 
tan joviales, marginales con 
tan escasa conciencia de 
clase, niños extraviados tan 
pero tan perdidos, niños 
éneo ntr ado s t an ej e m pl a re s, 
mayores de edad tan abo¬ 
rrecibles, enfermos mori¬ 
bundos con tales deseos de 
vivir. Todo suele iniciarse 
en fas promociones previas 
en donde prometen lo que 
no tienen; notas interesan¬ 
tes, calidad, profundidad, 
originalidad. Si es cierto 
aqi itdlo de que lo prometido 
es deuda, a esta aitura de- 







MEJOR RE IRSE QUE IR A LA FERIA. (MI TÍA JUANAt ¡2 5 



Bien &e sabe que el perio¬ 
dismo (aun el de televisión) 
es un sacerdocio; por esc, 
los noticieros poseen en 
pool un santo patrono que 
los protege; el Santo Bia¬ 
satti. 

Los noticieros de TV y 
sus protagonistas son una 
máquina de furciar, de exa¬ 
gerar, de distorsionar, de 
competir del modo más 
delirante y antiguo a la vez. 
Cuando el retorno. Canal 9 
rogó en términos franca¬ 
mente fálleos 3 su audien¬ 
cia; "Quédese con nosotros 
que para esta transmisión 
desde Ezeiza contamos con 
la lente zoom más larga de 
todas”. Otro tipo preguntó, 
"¿qué puede decirnos usted 
de esta importante trascen¬ 
dencia?", lo que no es nada 
al lado de la de Papaleo que 
al ver la máquina que con¬ 
ducía a Perón dijo; "Ya ve¬ 
mos en el aire al avión vo¬ 
lando". O frente a la de Juan 
Carlos Rousselot: "El viento 
es escaso, aparentemente, 
según se puede observar", 
Compiten como fieras y 
caen como pajaritos, "Di¬ 
mos la noticia 59 segundos 
antes”. Confunden eficacia 


ntina 


ben más a los teleespecta¬ 
dores que a réditos. La mú¬ 
sica de las aperturas y las 
imágenes indican —más o 
menos— que el mundo es 
una vorágine en la que se 
mezclan —insolentes- gue¬ 
rras civiles con memorables 
golazos, terribles knock outs 
con célebres combates en 
Vietnam, mujeres fogosas 
con dantescos incendios. 
No hay presentaciones sin 
ese inefable fondito musical 
en base a percusión. 

El del 13 es un noticiero 
tuerto, con un solo ojo sobre 
la noticia. Se explica la cua¬ 
si ceguera, pobre. Allí tra¬ 
baja el elogiable "Manzani- 
ta Podrida" Villarruel, a 
quien apreciamos mucho 
más desde que últimamen¬ 
te el gobierno te paró el 
carrito por teléfono. Pero 
por cada uno de nuestros 
Vi Ha mueles hay cinco Leos 
Gleizer, Gleizer, el boy scout 
del periodismo, en tantos 
años de jugar a los vigilan¬ 
tes y ladrones, desarrolló 
ese aspecto de su oficio pe¬ 
riodístico, que más domina; 
el interrogatorio. 

En el 9 conduce el relator 
de fútbol Julio Ricardo, Lo 
que se dice un tipo cohe¬ 
rente; todo lo hace igual¬ 
mente mal. Habla de Henry 


Kissinger utilizando el mis¬ 
mo tonito exaltado que sí 
describiera una pared entre 
Potente y Perrero, analiza 
el conflicto tope de política 
internacional con la misma 
facilidad con que un buen 
día (o una mala tarde de 
fútbol) dio a luz el término 
recepcionar, que como se 
sabe aún no existe, salvo en 
su fantasía. Ricardo es co¬ 
rrecto y aún se peina a la 
gomina. 

En et 11. aparte de Pinky, 
están Mónica Mihanovich y 
Jorge Marchetti que a la fi¬ 
nal de tanto estar juntos 
van a terminar casándose, 
porque a mí no me enga¬ 
ñan, doña, ahí pasa algo, 
mire cómo se'miran, here- 
deros de aquella radiofónica 
parejita Rinso,,. berbia de 
los años 40. Su lema es; 
"En cámaras hagan el amor 
y no el noticiero, que para 
eso está Amé rico Barrios, 
¿no le parece?” 

¿Y el pediatra Socolinsky 
que transformó los conse¬ 
jos médicos en baladas ro¬ 
mánticas? El último micro 
de Socolinsky ganó el sexto 
festival Buenos Aires de la 
canción. 


con celeridad, profundidad 
con rapidez, confunden, 
confunden, confunden, ¿Y 
se dio cuenta cómo rebotan 
con los entrevistados? Los 
políticos aprendieron a po¬ 
ner sus caras, que es lo úni¬ 
co que les interesa, sin ne¬ 
cesidad de decir absoluta 
mente nada que los com¬ 
prometa o inquiete; No, no 
y no„ afirman, ¿Tiene alguna 
otra declaración que hacer, 
señor Ministro? No. por su¬ 
puesto. Igual que los jueces 
y policías que no pueden 
contrariar el secreto del su¬ 
mario. ¿Y los fatales cam¬ 
bios de cámara? Adelante, 
Biasatti, y Biasatti que no 
llega, y la obligación de se¬ 
guir mirando a cámaras 
como si nada ocurriera y 
cuando se decide a decir 
algo para llenar el espacio, 
entra una película y no un 
Biasatti como él había su¬ 
puesto y le corla el bocadillo 
en la mitad. 

La hora exacta, la tempe¬ 
ratura, las letritas que bai¬ 
lotean abajo, el teléfono, 
completan la escenografía 
de ese teleteatro en capítu¬ 
los emotivo, simple pero 
fundamentalmente humano 
llamado el maravilloso 
mundo de la información 
que no sabía nada de nada. 


Musirían; TOMAS SANZ 





















26, 1 ROMANCE TITA MEfíELLO-CALOi. ¿SERÁ CIERTO? 



Los locutores de radio 

Texto y dibujos de BRÓCCOU 


-a continuación esta emisora pasa a transmitir con Ir a. radio nacionaL- es ta voz de un locutor la que anuncia la 
conexión, y uno, que estaba escuchando música distraídamente, siente que un escalofrío íe recorre ta columna vertebral, 
también es ta voz de un locutor la que nos informa de noticias como ésta: -se está incendiando una gasolinera en 
wichita— como si fuera de gran interés para nosotros que en wichita se esté incendiando una gasolinera, y es ta voz de 
un locutor ta que nos chimenta la temperatura ambiente para que nos sigamos muriendo de calor. pero al menos 
sabiendo con cuántos grados. 

durante varias horas al día los locutores penetran impunemente en nuestras vidas y nos bombardean con consejos, 
¿visos, saludos, chismes r pronósticos, risas, fardos, toses y gritos; y nosotros tos encendemos, los sintonizamos, tos 
bajamos, tos subimos, ios odiamos, los apagamos... y los extrañamos será por eso def masoquismo de los argentinos, 
entonces r, ¿cómo no dedicados unos dibujitos a ellos, a nuestros compañeros de ruta, de noches de trabajo, de picmc 
y de bañó? 

a todos, vaya el reconocimiento de nuestros tímpanos resignados... todo esto dicho sin afán de critica,,, o con. 
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DE LA PLATAFORMA DE CAMPOHA: CAMBIAR PICANA ELECTRICA POR TORRO ULTRASONICO. 12 7 


RESOLTA <m UNffliGOMiO.f’HüSÍSOfl lí OSTEtLflMQ CUN 
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28! yo SO Y PERONISTA POR O. UE PERON ME REQA LO UNA PELOTA SA NFIL/PPO, 



RAOTA 

EL MEJOR FOTOGRAFO 
DE PLAZA. 


Pedro Luís Raota, fotógrafo de ¡a 
Plaza Retiro, de Bs. As., en sus ratos 
libres se hace el vivo y gana premios 
en Holanda y otros fugares que no 
recordamos en este momento. 
Algunos desaforados suelen llamarlo 
"el mejor fotógrafo argentino". Es 
mentira . Es un profesional 
inteligente que torna sus apuntes 
con enorme gracia, oportunidad y. 
por qué no, cursilería. Estos son sus 
chistes fotográficos. Se inspiró para 
estas tomas en la cosquilla que fe 
hacia su mujer t mientras apuntaba 
su cámara> 



ilusUgclAn CASCIÚLI 



ALIANZAS ERAN LAS DE ANTES". GUILLERMO PATRICIO KELLY. 129 




1 BLA CK POWER fPOD ER NEGR Oí 

2 RETORNO 


2 REBUSQUE 


4 EN LA ARGENTINA LOS UNICOS 
PRIVILEGIADOS SON LOS PERROS 


5 CUERNOS 

6 LUCHA DE CLASES 
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nuestros dlifieraoi Sudores. ¿Ascsorej dv: qué? 


























30f CA MPOfíA ES UN TIPO FENOMENO'- LE QNAFDO FA VtQ 


SATIRICO 

resúmen de 1972 

año del 
' retorno 



por nuestro analista político: el gorila Enrique Pugliese 

El único papa nata conocido que disfraza a la vejez con la palabra 
"experiencia" es el hombre tas mujeres, con estado de emergencia 
calendaría, no se disfrazan, acuden al cirujano plástico, a la masajista o 
se procuran un amante más joven. El vocablo experiencia viene 
cargado de una irritante dosis de ambigüedad. Usted, amable lector, 
pudo haber tenido durante 1972 una buena experiencia sexual con su 
secretaria y una mala experiencia sexual con su vecina del 9? A. La 
experiencia gratificante recogida junto a su secretaria, de nada le sirvió 
en su relación con su vecina. Usted sospechaba que la experiencia era 
acumulativa y. en consecuencia, era posible transferirla de un lado a otro. 
¿Ha visto? La experiencia le ha jugado una mala pasada. Usted ¿tuda 
ahora de casi todas sus experiencias y para salirse del tembladeral 
comenta con sus amigos lo que le pasó con su secretaria y lo que sufrió 
con su vecina Ellos lo escuchan, o dicen que lo hacen, y usted cree 
haberse desahogado. A la mañana siguiente, mientras se ducha, recuerda 
la charla de la noche anterior y para no volver más sobre el asunto, 
emparcha su dilema con esta frase hecha: i Quién me quita lo bailado! 
Nadie le quitará nada de sus dos experiencias, de eso esté usted seguro 
Pero recuerde que todo lo transitado y aparentemente sabido, le servirá 
muy poco frente a Gladinka, la nórdica espigada que le presentaron en el 
"atalaya" del Sheraton, madrugadas atrás. De todas maneras usted, y 
también yo, nos iremos al cielo o al infierno con la suma de todas 
nuestras experiencias —las buenas y las malas— y emprenderemos viaje 
hacia esos territorios, también con las cosas que estuvimos a punto de 
hacer y no hicimos A los países, aunque le parezca mentira, les pasa lo 
mismo que a usted y a mí. 

La Argentina, que es un país importante, sin libreto ni 
libretista, ha cumplido 365 días de experiencias. Ordenarlas 
Y computarías a todas ellas fue una empresa agobiante, pe 
repente palpitaba de gozo todo el cuerpo social del país y 
con él se alegraba en pleno la redacción de SATIRICON. En 
oportunidades, resultaba difícil rescatar algo memorable de 
alguna jornada. Con las cosas lindas y con fas cosas feas 
hemos resumido asi la "experiencia argentina del 72" que, 
nunca está de más repetirlo , fue un año que dio clara, 
terminante y lúcida respuesta a la inquietante pregunta de 
Oskar Blotta (bis), nuestro director: 

—¿A qué viene Perón?. , * 

Respuesta: Entre otras cosas, a leer SATIRÍCON. 









El 72 rr&gó sabático v. dé 
partida, nos abandonó 1V1 aun- 
ce Ch&váliíír La yein no paró 
en lodo ef mes y hasta la pa¬ 
deció S S Paulo VI Fí obispo 
de Horma habló dos veces y 
metió la pala Primero dijo 
que “había que administrar 
eli tiempo cqn prudencia" 1 . 
La ñus se. que reza el Padre- 
v nuestro, le hace caso y em¬ 
prende viaje a Cardó. Én cam¬ 
bín. 467 porteños -déhidtí a 
las altas temperaturas- se 
ransforman en huéspedes 
inesperados y definitivos de la 
Chacarita y IA Recoleta El 
Supremo Pontífice trata de 
reivindicarse con una segunda 
declaración '"hay qué dete¬ 
ner la carrera armamentis¬ 
ta". dice Los guerrilleros, esos 
bandidos, vuelan la residencia 
de Jaime Pernal «k ministro 
de Justicia de !a Nación: se 
tiroteen con Uteritis de Ift Pre¬ 
fectura en el hgre. incendian 
Radiocentral y desid i: el flanco 
Nacional de Desarrollo sale 
un crédito solidario de 450 
millones de pesos viejos para 
el FRP l.finusse deja Canló y 
vuela a Buenos Aires para ha 
be Ir con Mor Roig de Terroris¬ 
mo. Se sabe que el costo de la 
vida, én enero, aumentó el 6 
por ciento y que el déficit de! 
presupuesto del 70 se cuadru¬ 
plicó en e! 71 El tema econó¬ 
mico noes apto para nativos y, 
en consecuencia, nos visitan 
dos misiones foráneas de 
buena val untad Una del Feu¬ 
do Monetario Internacional y 
otra del Banco Mundial Muí 
Hoig formula tres datos Al "No 
se realizan gestiones para una 
entrevista Lanusse-Porón " 
B) Nr> se proscribirán ctmrjide- 
B) "No se proscribirán candi 
daturas" C) ' La instiiucionali- 
zación avanza ". Hey, el Dnga- 
di t>r. d ef i ríe "las candidaturas 
no son un problema del go¬ 
bierno”. López Aufranc es 
terminante “nada, ni nadie, 
detendrá el procesó 
DIAGNOSTICO: Mes agitado., 
prospectivo Los guerrilleros, 
esos bandidos, se adjudican ol 
“centimil' 


Iodo es muy Córlilü Ru- 
cci, el metalúrgico. tiene un 
pequeño tiroteo Rodolfo 
Pischer. de Son Lorenzo, 
también es corlito; pero lo 
venden al exterior en 103 
millones Én cinco minutos 
Lanusse y Nixon hablan por 
teléfono de un señor aman- 
llito que responde al nombre 
de Mac En Mar del Piala 
tos turistas no se ponen de 
acuerdo con la policía y 
tienen un corto enfrenta- 
i|i|« miento Gámpara, el dele- 
Islily gado, y Rojas SiSveyra, el 
embajador. Se quedan una 
corta temporada en Buenos 
Aires y Lanusse, el presi¬ 
dente, declara que “una 
reunión con Perón no de¬ 
pende de él" Lo único lar¬ 
go del mes de febrero es 
el paro de 48 horas que 
dispuso la CGT. 
DIAGNOSTICO Mescortito, 
con personajes cortil os. con 
diálogos cariitos y asuntos 
carillos 




El Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Interna¬ 
cional nos visitaron en enero 
y nos mandaron a marzo 
Raúl Frebisch puede ser 
—•ministro de Economía y 
hasta se organiza una crisis 
de gabinete para meorpo- 
\ rarlo No hubo ceso No se 
logró acuerdo salarial entre 
el gobierno y don Raúl Ftey. 
el brigadier, es presidente 
porque Lanusse SO fue a 
Brasil y todo el mundo co¬ 
mienza a pasear Isabel de 
Perón vuelve a Madrd, Ar¬ 
turo Frondizi visita a Perón, 
a Gberdan Salluslro los 
nadidos del ERP le buscan 
un alojamiento especial 
Locche, ef intocable, pierde 
el titulo mundial en Panamá 
Peretíe, el diminuto, dice 
que “la Argentina no pue¬ 
de ser una sucursal de 
Madrid" y por eso Cámpora 
anuncia con bombos y pla¬ 
tillos que "se ha comprado 
una casa en la calle Gas 
par Campos 1065, para el 
señor general y su espo¬ 
sa”, Ef gobierno que no 
aprobó economía tampo¬ 
co en marzo- dice con ti¬ 
bie?*? otoñal “No hay dis¬ 
posición que excluya a Perón 
coma candidato ' Paladino, 
el colorado, declara que "el 
FRECILINA es un purgante 
frondifngerista y Campora. 
el vertical, "|ura la lista única 
en los comicios internos de 
la conducción justicia lista" 
DIAGNOSTICO Mes de in¬ 
tenso turismo. El ay posibili¬ 
dad de que Ips cosas dejen 
de ser chisto. 


El mes más claro del ano 
*- *Cu vanazp en el oeste, 
muerte de- Sánchez . el ge¬ 
neral, el el Litoral, ¡muere 
Snllusuo, en la Capital El 
ERP capa ríos sedes policía 
les y hay 2B9 delenidos por 
disturbios en Sueños Aires 
^Parece que la ley de la sel- 
^ va se apodera de los gr- 
..“TT.;' gentinos. Perú hay casas 
^^^ quo invitan 3 seguir vi vi en 
,,^^do Perón, por ejemplo, ha 
^ dejado de ser "infame trai¬ 
dor a la patria". Lo sobre¬ 
cojas Silveyra, el em¬ 
bajador, dice que "Perón 
ha realizado una gestión 
formal en España para 
votar y ser elegido". Mei- 
cedes Ramón N córele gana 
el PRODE con 300 millones 
El 1 5 por ciento de aumenta 
para la gente que Lrabaja 
noche y día como un buey 
sigue distendiendo, Al se¬ 
gar ay, el chnnchitü, deja de 
hablar de economía y pide 
qu¡ "Lanusse y Perón se 
a uto proscriban". 

diagnostico ei salvajis¬ 
mo da ios argentinos es 
bastante parecido al que se 
vive en Viet Mam. pero de 
colür blanco, occidental y 
cristiano 


I 

Jj 



















Se va Paran después da 
pasar un tiempilo en Vicen- 
^ le López, Pero ahora no se 
Iva porque lo echan los mili 
Tares -como en 19&6-, se 
■retira del país -carne dicen 
^Mü 5 sacerdotes- de "moiu 
propnü" (porque "se le da 
■, gana", como la parlan los 
! T gomias de! leca! Se va con 
^ so propio "ser o no ser" Se 
^ va porque una cosa es el 
peronismo modelo 55, sport 
J y yasnlnro y otra ns el pero 
¿anismo "modelo Galiinhcrti" 
. petardista y altanero. Una 
^loo&a es la Unión de Eslu 
lidiantes Secúndanos (UES) 
TI y otra muy diferente íes 
SÉ formaciones especiales" 
J Perón 5 a va a España, quizá 
*1 cuándo vendrá... como 
¡p Mambrú, aquel miliciana 
1 | nuestra na tan lejana mfan- 
\ cía Ciau Perón, ciae... En el 
-’íj 7 3 esperarnos verte por 
aqu¡ y sabiendo que te 
dedicas a nuestra lectura te 
aseguramos una dosis de 
buen humor De ese humor 
que ha salpicado tantos de 
tus discursos y mensajes 
políticos Adiós 72. 


,L El retomo es un riesgo ^ 
Jj| ^n| cal cula do por el gobierno", Ji 
'’^^^dice un catalán Arturo Mor 
,L_ Roiy "El que tiene piedras ;j¡_ 
Jypjque lleve piedras y oí que |jy| 
— . tiene otra cosa que Heve ^ 

,| i 1 otra cosa” r dice en italiano ™ 

Rodolfo Galimberti. “¿Es 
saludable exigir a un horn- 
U1 hr« que está lejos la reso- 
“^“Jjucíón de todos los pro 

hbemas justicialistas?”, ^ 
' t se pregunta don Alejandro ;ELf 
fppl| Agustín Nuestro anhelo fe," 
es que Perón regrese este 
dicE Camponta, el 
delegado Y Lanusse res -¡^ 
'*^4 pondo: "ni un millón de '** 
enemigos podría alterar el V 


“Luche y vuelve", dicen 
los peronistas Lanusse, 
sensible, denuncia que “la 
Sociedad Rural busca be¬ 
neficios olvidándose det 
resto de los argentinos”. 
En Lomas de Zamora casi 
vuela un tren can 500 sol¬ 
dados Lanusse afirma “es¬ 
toy dispuesto a hablar con 
Perón”. Las elecciones, ya 
se sabe, se harán el H de 

_ marzo de 1973. Lanusse no 

C£t sólo está dispuesto a hablar 
con Perón sino que inqugu 
rq ni monumento a Hipólito 
' Yngoypn Explotan 22 hom 

- j has nn la Capital y al Shcra 

~ ton es una victima de la 
W 'Tj. ocurrencia terrorista. "Pe- 
<:'• rón vuelve", sigue diciendo 

C ’ Campara. Un montón de 
I colectivos son incendiados 
f en pocos minutos. "No 
será cómplice de una sim¬ 
ple salida electoral”, de¬ 
clara Lanusse Expulsan a 
Paladino del lusiiaaitsmo 
Alsogaray proclama que 
"me sorprendería dema¬ 
siado que Perón regrese a 
la Argentina”, Guillermo 
Patricio Kelly "urge a Perón 
a regresar" Rey. el briga¬ 
dier, dice que el regreso de 
Perón es un hecho positivo 
Y Lanusse cierra el mes del 
1 7 de octubre con esta de¬ 
claración "No creo que 
Perón, de venir, venga en 
tren de paz”. 

DIAGNOSTICO Es el mes 
donde los de afuera son de 
palo. Desaparecen Manri¬ 
que, Balbín. Ghioldi, Pe relie 
y AJfonsln Perón y Lanusse 
monopolizan el mercado. 


Ruco quedará dos años 
más, Descubren tres células 
montoneras y dicen que 
pueden votar 14.065.473 
hambres y mujeres. Hay un 
paro médico y Manrique sq 
enoja Los vecinos de Ma¬ 
la rgue dan el batacazo ubi 
can a la localidad mendoci- 
na en lodos los diarios del 
país. Perón se pone celoso 
y comenta el asunto de Su 
entrevista con el coronel 
Francisco ComiceLU . La 
gente se olvida de Malarguo 
y habla de lo que dijo Perón 
Lanusse formula dos anun¬ 
cios reconociendo que "go¬ 
bernarán las mayorías en 
el país” y decide autopros- 
cribirse. Gallardamente de¬ 
clara además ""Perón no 
será proscripto”, pero para 
poder decir eso tiene que 
suspender la personaría do 
la CGT, decidir que "todo 
candidato deberá estar en 
el país antes del 25 de 
agosto". Se pronuncia la 
frase más importante de la 
historia política argentina 
de este mes "A Perón no 
le da el cuero". Actos te¬ 
rroristas en Rosario, Capital 
FederaiE y Gane ral Ropa, en 
Río Negro, entretienen a los 
periodistas sensacicmalis- 
las. Los serios hablan del 
match Spassky-Bpbby Fis- 
cher. 

DIAGNOSTICO- Todo sigue 
andando por casualidad 
Lanusse le dijo a i lea na Bell, 
su mujer: "Salgo de aquí 
(do Olivos) y cuando vuelvo, 
si vuelvo, no sé si soy presi¬ 
dente. Chau". 7-7 72 


Perón y Frpndizi ya están 
de mármol blanco en la Ce- 
sa Rosada Los bustos los 
pone Lanusse, pera Perón 
y Frondizi —desde el FREO- 
UNA— están en contra de , 
Lanusse Manrique, el qui¬ 
la penas. está fracasando. 
Isabel Sarli se enoja con él 
No hay presos políticos 
pero, por las dudas, infor¬ 
man de 32 libertades Rey, 
el brigadier, entice la eco-? 
norma liberal y Manrique set 
va del gabinete. Cámporq'i 
el delegado, informa que? 
'el señor general regresa¬ 
rá al país el 17 de octubre 
y será candidato a presi¬ 
dente'. Y aclara 


Bobby Fiscber es cam- 
peón mundial de ajedrez y JSi 
Alcidcs López Auíranc, el 
zorro de Magdalena, deda- 
ía: "habrá alecciones fejto 
aunque voten tres”. Se¬ 
cuestran al gerente general 
de Philips y por su rescate 
se pagan 500 millones de 
[JJ pesos, un PRODE y medio, 
¿-^calculó el paraguayo La 
^^PCGT, por ese motivo, Sé 
asocia a las demandas y 
^¿Tpide un 15 por ciento '"para 
la clase trabajadora” Lnnu 
u^sse negocia y ofrece el 12 
^f^por ciento. Rúen, el meta 
--•^lürgicn, declara "los au- 
rt| memos salariales son in- 
suficientes”, Lanusse, el 
presidente, se enternece y 
■— declara: "el peronismo no 
fZT_ debe fragmentarle”, 

LUDI AGNOSTICO 


Es el mes de la Patria y 
entonces no pasan dema¬ 
siadas cosas Rucci. cli me¬ 
talúrgico, dice que "el 15 
por ciento de aumento es 
poco" Nadie lo escucha 
porque todo el mundo sabe 
que siempre está en contra 
Se cierran las importaciones 
porque nos hemos quedado 
sin pistilo en el Banco Cen¬ 
tral y para evitar contratiem¬ 
pos mayores Jubo Oyhanar- 
I te, el jurista, se dedica a 
.presidir el Consejo Econó- 
imipo Social 


V Manrique, el quitapenas, 
(pide que lo deten trabajar 
^ tranquilo. Descubren una 
^ sala de torturas en la pro- 
jvincia de Buenos Aires y 
= explotan 26 bombas en 
^ cinco provincias y la Capital 
Federal Lanusse, el presi¬ 
dente, convoca a! Gran 
^ Acuerdo Nacional por cné- 
...ffsima véz y TuCumán está 
_ baio control militar El 28 
■ 3 se conmemora un nuevo 
' aniversario de la gloriosa y 
púnica Revolución Argentina 
\y 300 tipos van a parar al 
^calabozo La Junta de Co- 
\ mandantes en Jefe analiza 
los vínculos del país con 
Perón y con Pekín. Lanusse, 
después de anunciar el Gran 
Acuerdo Nacional por cen¬ 
tésima vez proclama fe re¬ 
forma agraria por vez pri¬ 
mera. "quines no hagan 
producir sus tierras, las 
perderán" Balbin. por las 
dudas, sigue al frente de la 
U.C.R, y contra lodos los 
frentes A. los radicales, se- 
gún parece, siempre les 
gustó vivir en departamen 
tos internos. Se proclama la 
Candidatura de Perón en el 
congreso justiciáosle Los 
peronistas no le hacen caso 
a Alsogaray. pobre, que 
bebía pedido su renuncia y 
la de Lanusse 

DIAGNOSTICO: Lanusse 
sigue durando. Perón s¡- 
que durando, Balbin sigue 
durando. La propiedad da 
la tierra sigue durando. El 
Gran Acuerdo Nacional 
sigua durando. Las tortu¬ 
ras siguen durando y las 
bombas siguen explotan¬ 
do. "Yo quiero a mí Ar¬ 
gentina ¿y usted?” 


Muere John 
’^^^HooveT, el jefe de fe FBI y 
Lanusse, el presidente, se 
: ^hace una oorridita hacia fe 
cárcel de Río Gallegos don¬ 
de estuvo un tiempiio de¬ 
morado durante el gobierno 
de Perón. Cuatro años a la 
sombra, Se dejaron las ojeras 
que hpy luce Piadosamente 
el gobierno anuncia la ne¬ 
cesidad de "una reforma 
constitucional" pero todo e¡ 
mundo está en contra y hay 
[pifio. Corno la violencia está 
en todas partes, atacan q 
"La Pietá" de Miguel Angel 
Paro nadie se preocupa de¬ 
masiado por eso, Total . 
" fu e un loco 1 ' Balbi n de rrata 
Put primera vez a AlfpnsEn 
en fe interna. 

IáGN ÍSTICG ¿Por qué 
razón ios magnicídas 
siampre son locos? Hoover 
sabía mucho de esas cosas 
pero se murió antes del ata- 
‘que a “la piedad". 


orden”. El chartqr e&lá con¬ 
tra rado SAT IR ICO N ya está 
en la calle Perón se va de 
España a Italia, de Italia a 
Africa y de Africa a Ezeiza 
Viene el asuntitg de los 
botines, el garrí lo. la casa 
sin balcón y un gobierno 
que enmudece Y Lanusse 
habfe "El país está harto 
de amenazas”, Balbin y 
Perón dialogan por primera 
vez Perón recomienda elec¬ 
ciones puras y sin prosenp- 
ciones,declara "El ejército 
paraguayo es e¡ más glorio¬ 
so de la América del Sur" 
Pero fe gente prefiere "lo¬ 
marse la nave del olvido", 
después de esta frase. 
DIAGNOSTICO Mes de 
desajustes cívico militares 
Masivo consumo de asir in¬ 
gentes. Gran venta de SATt 
PICON "Perón apoya al pa¬ 
dre Muqica" 


Perón 

está dispuesto al diéfogo”, 

Villegas, el egipcio, se va de 
Brasilia y anuncia que val 
verá a la política Diez y seis 
guemMera& mueren en Tre- 
lew, pero iguaf habrá elec¬ 
ciones. En avenida La Plata, 
se de de I part i do j usíid a I rsta. 
se produce el velatorio El 
sepelio fue el más veloz de 
todas los tiempos: 9 mmu 
tas. Es que los sepelías du¬ 
que mi le ros deben realizarse 
sorpresivamente Se inau¬ 
guran las Olimpíadas en 
Munich Pero en Buenos 
Aires siguen los lios y pare 
asociarse o ellos Manrique 
se proclama candidato. 
DIAGNOSTICO Es un med 
con muchos cuantas de ca 
lores. 


Fue un 
mes primaveral, primaveral 
1 odo floreció bárbaramente 
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GAfíAYCOCH£A ES MUY BUENO. LASTIMA QUESEA TAN NAWGQN. Í35 

GARAYCOCHEA 

Dijo Bernard Shaw: Los hombres son sabios en proporción no de su 
experiencia sino de su capacidad de experiencia. 

Dijo Nietszche: Et hombre es una cuerda tendida entre Ja bestia y el superhombre. 
Dijo Heine: El hombre rto abandona tan fácilmente Jas creencias tradicionales y 
se adhiere a ellas sin saberlo muchas veces, 

Digo yo: Los tres tienen razón, {Después de todo, quien soy yo para andarme 
tirando contra Bernard Shaw, Níetszche y Heine ?) 


Ef prisionero (Cuento indeciso) 





Esto sucedió en un país imaginario 
ipor supuesto y por mi puesto); teñí en 
16 generales y 4 soldados. Esto se 
debía a que fa carrera de general era 
más tentadora que la de soldado. Un 
día, no se sabe cómo, un soldado 
apareció con un prisionero y se lo en¬ 
tregó a uno de sus generales. "¿Qué 
hago con él?" dijo un poco descon¬ 
certado el general. "Es la primera 
vez que tenemos un prisionero "—Qué 
sé yo Idijo el soldado), a mí me tienen 
para agarrar prisioneros, si todo lo 
tengo que hacer yo, renuncio y me 
vuelvo a casa con mi mamé. El ge¬ 
neral llevó al prisionero al cuartel 
general (porque eran todos generales); 
allí los otros 15 hicieron un consejo 
de guerra. "Para mí que lo tenemos 
que matar, yo vi en las películas que 
los fusilan, después mandan una car¬ 
ta a su familia y quedan como los 
dioses' 1 . —Núf {dijo otro}, no lo fusile¬ 
mos que fusilar hace ruido, mejor lo 
matamos a puntapiés. ' Cómo va a 
matar a puntapiés a un prisioneroí 
(agregó otro), qué van a decir los ene¬ 
migos. Si tratamos así a nuestros 
enemigos al final se van a ir y no nos 
va a quedar ninguno ... y un país sin 


enemigos es un desprestigio — "¿por 
qué no lo usamos para que nos sirva 
el desayuno? Yo vi en ias películas 
cuando los alemanes hadan prisione¬ 
ro a un inglés fe hacían servir el des¬ 
ayuno" — "Usted va mucho al cine ; 
mi general[ lo mejor va a ser retorcer¬ 
le el cuello y listo" — "Hay que tortu¬ 
rado (dijo otro}, vamos a ponerle una 
luz en la cara para que se le pongan 
los ojos chiquitos" — 'Cómo vamos a 
ponerle una luz con el sol que está 
haciendo, a propósito, tendrían que 
hacer medallas más livianas, medallas 
de verano, que éstas me dan calor " — 
"No nos apartemos del tema: ¿qué 
hacemos con éste? —¡Cómo éstef 
dijo por primera vez el prisionero, "Yo 
tengo nombra". ¿Cuál es su nombre? 
le preguntó un general. ¿Está loco?, 
¿ dónde vio un prisionero que diga su 
nombre... o no van al cine? — Bastía 1! 
terminemos con él de una buena vez.,. 

"Mejor de una mala vez, hay que ti¬ 
rárselo a los leones" *-* No puede 
ser, tenemos un león solo y to acos¬ 
tumbramos a comer churrascos y tor¬ 
ta de chocolate, es una porquería de 
león" — "¿Me lo dejan llevar a casa? 
(acotó otrol mi mujer nunca vio un 


prisionero y mis chicos se van a vol¬ 
ver focos jugando con él" — /¿Cóma 
van a jugar con él?!, con los prisione¬ 
ros no se juega. En una de ésas io 
tenemos que devolver y no ío pode¬ 
mos mandar sucio o machucado" — 
Hay que machucado, si no vamos a 
parecer débiles, hay que dade aunque 
sea un golpe de aire, tirémosle un 
ventilador por la cabeza ” "Por fo 
menos peguémosle un sopapo, a los 
prisioneros hay que tratados mal, si 
ic damos de comer bien y lo tratamos 
con educación esto se va a llenar de 
prisioneros ” El prisionero cansado 
se puso de pie y les dijo a los genera¬ 
les: “Estoy cansado de ustedes, si no 
*Eaben qué hacer con un prisionero, 
para qué fo tienen? ¿No les da ver¬ 
güenza? Me voy a hacer prisionero en 
otro lado ' Y se fue dando un portazo. 
Los 16 generales se miraron. Estaban 
ruborizados. Algunos se comían las 
unas nerviosos, otros se lustraban 
las medallas para disimular y otros se 
pusieron a hacer palabras cruzadas. Ef 
sol caía en la tarde fría y una figura 
recortada en el horizonte cruzaba la 
frontera echando maldiciones contra 
ios que desacreditan las guerras. 
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- f AY, SALGO TAN P OCO.. í (Nuestra "Sección Espectáculos'} 


Es dona Pola, Mónitía Bedoya 
Arguello de Picos Pardo Unzué 
Crostón. Catita, Cándida. boli¬ 
ta. el Mingo, es decir, jng ins¬ 
titución en la historia de la 
comicidad cu la Argentina. 
Desde hace 40 años crea y 
recrea personajes con los que 
periódicamente se presenta er. 
radio o televisión para trasva¬ 
sar por ellos una comicidad no 
muy refinada, no excesivamen 
te novedosa pero singular¬ 
mente eficaz. 

Ha conocido su época de 
pro cuando la radio aún era un 
tic que gustaba arrullar a los 
argentinos, cuan do una "vista 
nacional" justificaba correrse 
hasta el "biógrafo" de la vuel¬ 
ta Por entonces, su Calila fue 
una singular traslación de un 
tipo de mujer de la ciudad y ol 
personaje que le rindió más 
beneficios y popularidad: 
"Mosquita Muerta"', "Yo 
quiero ser bala clan a M . "Mu¬ 
jeres que trabajan'", "Catita 
es una dama" son algunos de 
sus numerosísimos testimo¬ 
nios. Su mayor mérito ha sido 
siempre lograr que sus perso¬ 
najes fueran afiladas, sutiles 
síntesis de prototipos reales. 
Tal vez por eso ha sido la 
humorista nacional más imita¬ 
da, parafraseada y plagiada a 
través de los hampos. 

Es una mujer muy pequeña 
y proporcionada, de rostro lin¬ 
do y antiguo, medianamente 
raimada, medianamente culta, 
terriblemente tímida, muy 
insegura, moderadamente cor¬ 
dial. No temé reconocer lo que 
desde el comienzo surge 
como la más demoledora evi¬ 
dencia; ella es una intuitiva 
que ha sabido mantener un 
buen diálogo con Su intuición 



NINI 

MARSHALL 

La humorista 
más copiada de la 
Argentina 


Seis años atrás esta notable actriz argentina 
recibió una distinción que no todos conocen; en 
el Instituto de Filología de lá Universidad de La 
Plata grabaron el léxico de cuatro de sus perso¬ 
najes (Monica, Catita, Niña Jovita y Belar- 
minaj, un reconocimiento a su sagaz sentido de 
la observación* Ese testimonio fue escuchado 
hasta ahora por decenas de estudiantes que lo 
sometieron a implacables análisis. Esta mujer, 
especialista en humor costumbrista y crítico, 
debuta en café concert [un rubro que está de 
moda) en Mar del Plata con el espectáculo 
"Y se nos fue redepente", SATIRICON íe hizo 
un reportajón. 



y sacarle el mayor jugo pos» 
ble. De su intuición es donde 
sale también su importante 
retorno de 1973: Niní Mar- 
shall debuta en estos di as en 
eaté-concert, El Gallo Cojo de 
Miar del Piala, con el espec¬ 
táculo "y se nos fue redepen¬ 
te”. en el que hará cerca de 
una docena de personajes y 
ejercitara el humor negro. 

Para testimoniarle su home¬ 
naje y su admiración, SATI RI¬ 
CO N corrió a des pediría, charló 
con ella y logró do su notable 
colega el siguiente reportaje 
p Niní Marehall ha cumpli¬ 
do 35 años de trabajo profe¬ 
sional. Es un resumen del 
espectáculo en Buenos 
Aires. Tal vez por eso, en 
esta época de café-concert 
sea lógico que se debute en 
ellos* De modo que ante 
este, digamos, debut, ie 
pediría que me contara 
cómo fue el otro, el primero, 
R Como usted dice, me inicié 
en el año 37, con exactitud, 
pero no como actriz. Yo traba 
jaba en la revista Sintonía, 
una revista del mundo del 
espectáculo y la radio, era ilus¬ 
tradora de la revista. Me salió 
una oportunidad para cantar, 
con el pomposo título de "can¬ 
tante melódica”. Entonces, yo 
era cantante. Pero mientras 
esperaba, en los camarines, 
hacía chistes y jorobaba con 
mis compañeros. Ante ellos, 
me largaba. Como yo hablo 
vanos idiomas (bah, ¡adso en 
varios idiomas porque nunca 
me gustaron), hacía imitacio¬ 
nes y cosas asi. Yo tenía aden¬ 
tro la cómica Y así salió. Un 
día me escucharon hacer bro 
mas entre mis compañeros y 
me propusieron largarme a 
























hacer sketchs cómrcos, 

P: ¿De dónde tomaba las 
ideas? ¿Le escribían los li¬ 
bretos? 

R: No, no r no. Desdo entonces 
y a lo largo de toda mi carrera, 
siempre me escribí mis pro¬ 
pios libretos y me maquillé 
sola. Las caracterizaciones de 
los distintos personajes las 
hago yo sólita. 

P: ¿Cómo surgen esas com¬ 
posiciones? 

R: Bueno, las saco de la vida 
real, me fijo, observo. Cándida, 
por ejemplo... 

P: Cándida fue su primer 
personaje ¿no? 

R: Sí, Cándida fue el primero 
y luego vino Catita. Bueno, 
como le deda, para inspirarme 
con Cándida fue sencillo por¬ 
que Cándida era una criada 
nuestra, estaba en mi casa 
cuando yo era chica Los de¬ 
más, no sé, no sabría con tes- 
lar, es una pregunta difícil por¬ 
que muchas veces extraigo 
cosas de unos y de otros y no 
de una sola persona sino de 
vanas, de distintas situacio¬ 
nes. Observo, miro a la genio 
y hago los tipos que me pare¬ 
cen más llamativos, más cómL 
eos o extravagantes. Les voy 
poniendo cara, los hago hablar 
y así me van saliendo. Soy muy 
intuitiva Soy, antes que nada, 
una persona intuitiva. 

P; ¿Cómo aparece un chis¬ 
te? ¿Cómo lo crea? 

R Ego es algo espontáneo, de 
pronto me surge sin que haya 
estado pensando en eso. Otras 
veces me cuesta. La inspira¬ 
ción a sueldo es algo muy, 
muy difícil Cuando estoy ins¬ 
pirada, las cosas me salen vo¬ 
lando Todo depende de 
muchos factores que a veces 
no tienen que ver con ios chis¬ 
tes, los personajes o mi pro¬ 
fesión . 



'GAROEL ÉSTA VÍVO EN TIERRA DEL FUEGO". RAZZANO. ¡37 
pais, la angustia que viven P: En general, ¿no I# interesa 

el humor político? 


P: Me gustaría que usted me 
describiera a sus personajes, 
que me hablara de cada uno 
de ellos como si ya no los 
conociera y usted tuviera 
que pintármelos en das 
palabras.,, 

R Trataré. Catita es uno chtea 
de barrio chismosa, mete re te. 
enredadora, pretende saber de 
todo y es una ignorante Cán¬ 
dida es torpe, ignorante, testa¬ 
ruda, pero tiene rasgos nobles. 
JVIónica Bedoya Arguello de 
Picos Pardo Unzuá Crostón 
es ia pseudo-pituca superficial, 
frívola, llena do tilinguería. 
Dona Jovita es la solterona 
chapada a la antigua que se 
cree en la edad de merecer 
aunque ya ng fo está Doña 
Pola es una comerciante, no 
digo nada más porque no 
quiero ofender, yo soy filóse- 
mita, tengo muchos amigos 
en la colectividad. Doña Cate- 
tina es la italiana inadaptada 
pare siempre, para la que todo 
fo de su aldea es mejor que 
aquí, vivo pro instan do sobre la 
Argentina. Es Fa abuela de 
Catita. 

LGLf es la estrella de otros 
tiempos, la tonadillera antigua 
que se cree actual y aún inmer¬ 
sa. Mingo, hermano de Cabla, 
atrasado mental, es un chico 
de barrio pero estúpido, es el 
que menos quiero. Pfiru al pu- 
blrcü le gusta mucho Nícola 
es el amtgo de Mingo y es un 
pnco más vivo Don Cosme es 
un viejo carcamán Frida es 
una alemana, Gladys Miner¬ 
va Ped-antoni es una nena 
sabelotodo pagada de sí mis¬ 
ma, no sé, la lista es intermi¬ 
nable, tengo como 20 perso¬ 
najes más que van creciendo y 
viviendo conmigo Muchas ve¬ 
ces yo no modifico a los perso- 
najes con una intención deter¬ 
minada sino que se van modi¬ 
ficando en mí sin que yo !o 
advierta. Los personajes cre¬ 
cen conmigo, están en mi y 
viven a medida que yo vivo 
cosas y veo cosas. Elfos tam¬ 
bién porque están en mí, son 
como mis hijos espirituales 
V como soy buena madre, los 
quiero a todos casi por iguai 
P; Nini r ¿ es difícil hacer reir? 
R: Bueno, hay prejuicios. Se 
cree que hacer florar es más 
fácil que hacer reir. A mí me 
conviene que se siga pensan¬ 
do e$o Pero lo cierto es que 
no, ambas cosas son igual¬ 
mente fáciles o difíciles. A una 
actriz dramática le es más fácil 
hacer llorar. A mí me es más 
fácil hacer reír. 

P: La situación actual del 
hombre en el mundo y en el 


los argentinos en 1972, ¿no 
conspira para hacer más di¬ 
fícil que la gente se ría? 

R. Mo para mi. La gente se si¬ 
gue nendo y en eso nq ha 
cambiado. Una buena película 
cómica de los años 40 sigue 
haciendo reír al público y eso 
es una prueba de que no hubo 
un cambio significativo. 

P: ¿Eso significa que no han 
habido transformaciones en 
los argentinos a través del 
tiempo? 

R. En el campo del humor, 
no sé hasta quá punto se han 
producido transformaciones, 
Por ejemplo ahora, el humor 
negro es nuevo en el sentido 
que se refiere a cosas de las 
que antes no se podía hablar 
Ahora, además, hay otra ''no¬ 
vedad'', el uso de las malas 
palabras. Paro eso yo no sé a 
quién le hace reír porque son 
groserías, yo no les encuentro 
ía gracia, es lo que se dice en 
la esquina del café y franca¬ 
mente no creo que sea muy 
meritorio trasladarlo a un 
escenario, no me parece que 
la gente se ría de otra cosa 
más que del impacto. No sé, 
mire, yo creo que el humor no 
ha cambiado, la gente se si¬ 
gue riendo cuando vuelan pas¬ 
teles y terminan cayendo en la 
cara de alguien A mí. eso, no 
me hacía reír ni cuando era 
chica m ahora pero a la gente 
sí. Tal vez. podría definir que 
lo que ha cambiado en el hu¬ 
mor actual es que es más atre¬ 
vido. Poro no mucho más. 
Mire por ejemplo, una película 
como "¿Qué pasa, doctor?" 
que es el humor de siempre, 
hasta con tortas que vuelan. V 
es un gran éxito, la gente se 
ríe muchísimo. Eso* prueba 
que el humor no ha cambiado 
P: Si sus personajes son tan 
reales como efectivamente 
lo son ¿por qué no hablan de 
todas las cosas que habla la 
gente? ¿Por qué no hablan 
de política? 

R. Ellos hablan da las mismas 
cosas que habla la gente, de Ea 
carestía do la vida, la delin¬ 
cuencia, la íamiitia y cosas asi 
Pero yo no hablo m de poli tica 
ni de lo social ni de religión 
porque yo tengo todo tipo de 
público y entonces... no me 
gusta lastimar a nadie, usted 
me entiende. Por ejemplo, ve, 
por seguir esa línea de con 
ducta a veces pierdo oportuni¬ 
dades. Por ejemplo, de Perón 
todos los humoristas dijeron 
algo. Yo na. no hablé. Yo no 
hable de temas políticos, no. 

‘ cultivo eso npo de humor. 


R: No, nada. Claro que si 
otros lo quieren hacer... 

P: Ninr Marshall. ¿de qué se 
ríe usted ? 

R : Bueno, yo soy muy tentada, 
las situaciones imprevisibles 
me causan muchísima gracia 
Creo que al público le pasa lo 
mismo, es lo inesperado lo 
que más hace reir. Mire, yo 
me digo que si un chiste me 
hace sonreír, cuando lo pienso 
al público le va a pasar lo mis¬ 
mo. Porque yo nunca me ría 
cuando estoy preparando mi 
trabajo. Sólo me río cuando 
actúo Ahí soy terrible porque 
me tiento con muchísima fací 
lidad. Cuando me sale un fur¬ 
cia, un "toscano" corno Jo 
llamamos en el ambiente, me 
es muy difícil contener la risa. 
Y lo mismo me pasa si eso le 
sucede a un compañera. No 
es por maldad sino porque 
me tiento muchísimo Me 
hace reír mucho lo imprevisi¬ 
ble, dpi mismo modo que me 
da un ataque de risa si delante 
mío veo a alguien que se cae 
en la calfe. Por supuesto que 
después voy a tratar de ayu¬ 
darlo pero el improvisto inicial 
me da muchísima risa. 

¿Qué humoristas prefiere? 
¿Qué opinión fe merece el 
humorismo argentino? 

R: El nivel del humar en |g 
Argentina es excelente, hay 
muchísimos que son muy bue¬ 
nos. no quisiera hacer norn 
bres para no olvidarme de 
gente. Pera (enemas actores 
cómicos bu enísimos también, 
humoristas de pluma y gráfi¬ 
cos espléndidos. Puedo ha¬ 
blar. claro, de humoristas que 
ya no están y que a mí me 
gustan permanentemente Por 
ejemplo Conrado Nafé Roxlg, 
que ha muerto y que era un 
caso excepcional, yP lo admiro 
muchísimo. Y Wimpi, que tam¬ 
bién murió, cuyo humor era 
tan eficaz. A mi me gusta mu¬ 
cho el humor absurdo Por eso 
admiro la escuela española. 
Hay madrileños que son estu¬ 
pendos. Como Alvaro de La igle¬ 
sia, Tono y tantos otros que 
aquí han sido muy copiados y 
que son realmente buenos 

C. U. 
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EXCLUSIVO 

El caso del dirigente justicialista 
Diego Muñiz Barreto 



En la fotografía se ve e! momento en que el dirigente 
justicialista Diego Muñiz Barreto irrumpe en la acción 
de la película argentina Rosas (dirigida por Manuel 
Antín). disfrazado de feroz mazorquero, v asesina de 
unos cuantas puñaladas, junto con un amigo, al enton¬ 
ces gobernador doctor Maza. Muñiz Barreto, señora, es 
el mazorquero que queda a la izquierda de la fotografía 
de su revista. Muñiz Barreto es un poderoso hacendado 
con propiedades radicadas en la provincia de Santa Fe, 
un apellido tradicional que desde hace años se vinculó 
a los movimientos políticos nacionalistas. Fue funcio¬ 
nario del gobierno de Onganía desde un puesto en la 
Junta Nacional de Carnes; su incorporación al peronis¬ 
mo (en donde actúa en el área de la coordinación 
financiera) data de 1971 y fue acercado al movimiento 
por su amigo Rodolfo Galimberfu Hace poco fue dete¬ 
nido luego de un acto peronista en la localidad de 
Willism Morris. 

Muñiz Barreto no sólo participó en el film Rosas como 
actor; fue una especie de financista de la película y el 
primer trabajo femenino. (Manuelita Rosas) lo cubrió 
su esposa en la vida real. 



SKETCHS (Enero de 1973) 
Teatro y Café Concert 


PENSO QUE SU 
HIJO SE AFEITARA 
CON LA ENERGIA 
DE EL CHOCON? 


+ Los mayores sucesos rajando a lugares de veraneo. 
I ddische mame a Mantel, Haír a Punta, Juan Morerra a 

Punta en dúo con Les luthiers en La Fusa del este, Niní 
fVEarshalI. como queda dicho, en M a releí y en fa feliz, 
mucho, mucho teatro comercial, de esos con obras de 
Santa Cruz y elencos formados por monstruos de la T.V, 
+ En Saines quedará poco y nada. Lo de MariEina Roas 
sigue por lo menos durante enero (Sólita y sola, agrada¬ 
ble). funcionarán los teatros de San Telmo con la desopi¬ 
lante Gladis Le Bas y con la oscilante, despareja Jardín 
de tos Frenchi BeruttL 

+ Libros-objeto de Quina (recopilación de dibujos ya 
editados) y de Sábat (sobre eli jazzman Bix Beiderbcicke) 
aparecidos y ofrecidos. El Pequeño Lanussa Ilustrado de 
Dalmiro Sáenz y el Pequeño Marcucci ilustrado, efica¬ 
ces relampaguitos de humor. Su per recomendable: el 
desopilante Manual del buen argentino, de Cayetano 
Boíl imi. 

+ S3C de Ana María Campoy en el programa de Tu Sam: 
“’A la servidumbre yo la trato como a seres humanos". 

4 Estamos en condiciones do segurar que Sandrini no es 
el diminutivo de Sandro. 

+ Radio y TV; Aparato de televisión, empeñarlo, vender¬ 
lo, tirarlo, nada ocurre, nada ocurrirá. Ah, sí. un nuevo 
titanes en el ring con enanos y niños ¡ Superior ! 

4 Cine mucho, del bueno y recomendable además por fa 
refrigeración. Aunque escribimos esto varios días antes 
de la aparición de esta edición, al cierre, se estrenaban 
Roma, de Fellini. que vimos en privado y es cautivante 
y Adiós, Cigüeña Adiós, una obra maestra de la sátira 
del español Summers y centrada en el mundo de la ado¬ 
lescencia. Llegarán las dos prometidas vistas de Woody 
Alien y algunas de las siguientes: Historia de un pol icía, 
de Jean Fierre M el vi líe con Deion y Ea Derieuve, El largo 
adiós, de Altman sobre el célebre policial de Raymond 
Chandlcr y con Elliot Gould, También Avanti, de Biíly 
Wiíder con Jack Lí mmos. Cuentos de Canterbury, de 
Fássolini y la Moreira de Leonardo Favio. 
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NENE r COME QUE Sí NO LLAMO A DALMÍfíO $AENZ. i 39 



SANZOL: 

En vivo y en directo desde la playa 





,..estamos transmitiendo un vivo y en directo desde la Ciudad Feliz en sus meravtfiosas playas, disfrutando 
este espléndido y radíame día Que nos 'Oca vivir (pausa comercia/) ...LA CHISPA DE LA VIDA... es una 
lástima, mis amigos, que no haya ¡legado la televisión en colores para que puedan gozar este clima 
de fulgurante felicidad que nos rodea {pausa) «.LEVANTE LOS BRAZOS CON TRANQUILIDAD... entre 
tanta gente divisarnos a una joven y promocionada estrelina rodeada de una breve bikini y de numerosos 
admiradores que desean testimoniar su afecto (pausa) ...CUANDO TE TOCA LA TOCA... Hola Beatriz. 
¿Qué tai la temporada en el teatro?... —Qhl... Muy regio., , ai público responde, además trabajar en Mardei 
es divino, ¿no?, y creo ferientemente que el buen teatro triunfa donde quiera que sea... viste? (pausa) 
...PARA LOS QUE SABEN DE AIRE ACONDICIONADO... seguimos recorriendo y vemos cómo una 
brisa marina ensortija fos rubios cabellos de un joven cantautor que conocemos a través de tantos éxitos 
fpausa) ...Mí AMIGA PEPSL« seguimos y ie preguntamos: —¿Cómo estás Rocky?.„ —Estoy OK y mi 
último simple va primero en el ranking. Estoy preparando otros temas y te my a dar la primicia del que se 
llamará Muchachito de verano'. Además tengo organizada una gira por ef exterior para llevar la música 
a otra norte y cuando vuelva me presento en dos espectaculares en un canal amigo ¡ pause i ...PARA 
USTED QUE MOJA LA ROPA... continuamos y encontrarnos en su carpa a un laureado director , que 
tantos éxitos ha dado ai cine nacional, • - Enrique , ¿es cierto que filmarás una coproducción dramáiiea- 
cómica-musicat aquí en Mardei? —Si aprovechan do una semana libre que tengo, empezaré a rodar mi 
película N 9 279 con participación de mi señora, los chicos, un galán de moda que encontré en el hotel y 
un poco de "sha la la" (pausa) ...VITTORIO, ME PERMITIRE HACERE! !I PUAJJJ???,,. bueno amigos , 
cómo lo pasaron? Debo despedirme hasta mañana donde nos trasladaremos a Punta del Este , siempre 
en vivo y en directo, todo ¡n que pasa para que disfrute desde su casa.. Adiós y hasta mañana... Y no cambie 
de canal que en cualquier momento la "llamada fantástica ' y usted se gana un veraneo completo gratis.... 
(pausa )... VENTILATE LA MUFITA..., GUSTAVO ADOLFO.« 
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TODAS LAS SE MAMAS. MILES DE ARGENTINAS YAR GEN TINOS ABREN SUSANSIOSAS FAUCES 
FRENTE AIDS TE LE VISORES PARA CONTEMPLAR IAS AVENTURAS Y DESVEN TURAS QUE SIPJ PAUSA 
SE SUCEDEN EfJ "MALEVO". UN TELETEATñQ "CREADD" PQRABEl SANTA CHUZSQBRE OTRA ÜUE 
URDIO HACE ALGUNOS AÑOS YOIPE SE LLAMABA "NOSTALGIAS DEL 1IEMPO LINDO" PERO LA 

CENSURA, IMPLACABLE, HIZO TAMBIEN Al CHIRLE MEJUNJE DESANTACRIJZ VICTIMA DESÚS 

DIENTES, SECUESTRANDO UNO DE LDS CAPULI LOS QUE SE EMITEN LÚS JUEVES ALAS OCHDY 
MEDIA DE LA NO CHE. LAS RAZONES HO FUERON EXPUESTAS, COMO DE COSTUMBRE. VTAMBIEN 

COMO DE COSTUMBRE, VIVIANA GOMEZ TORPE — ENCARGADA DE LA SECCION ROBOS V HURTOS 
l.'T SATIRICON- CONSIGUIO INTRODUCIRSE EN CANAL 9 Y EN LA CUEVA QUE HABITAN LOS 
CENSORES YOBTENÍR ELGUION YELTAPE DE ESE CAPIIULO. EN EL PRIMER SITIO EMBORRACHO 
SEVEflAMFN IE A ALEJANDRO ROMAY CON LICOR OEIAS HERMANAS. EN EL SEGUNDO EL ARDIO 
FÜEENTRAñ DISFRAZADA BE ELEFANTE, PASANDO DEESE MODO TOTALMENTE DESAPERCIBIDA 


EL R U 310 NAYAH ROES PERA A SAN I Q$ B RfZU E LA IN E L E-AF £"LA 
PREPOTENCIA" FMfDtiA A MEDWYDZ UN TANGO MIENTRAS 
BBE ACQIMOtrENEIMQSTRAOOI 

HA VA fifí O . j e agrandaron tus basa¬ 

bas con las copas de ginebra... " 


MPtMTÜAS TANTO EN ALGUN LUGAR NO PHfC1SAÜ0; SANTOS 
HRIZUELh -HOMBRE OE CUCHILLO FEF10 CON ACTITUDES Prt 
TERRALES- REPOSA LOMANDO MAE- SOLO SfflYE PARA 
IDENTIFICAR EL SfTitl UN RETRATO Oí I GíNEFtALfSIfcí! FRANCO 
COLGADO ENLAPARE [I 


40/ CON Mí PRÍMA, St !ti 

El capítulo secuestrado de "MALEVO" 


WAS, G£m Y LASCIVIA ; MARIO MARTAS 
ti USTRAttBNES; PEREZ ü EUA S 


RESUMEN DE LOS CAPITULOS ANTERIORES 

CU N EL MARCO DE CUCHAS FO UT1CAS, LO NAHHAQG 
EN “MALEVO" ES UNA HISTORIA OE AMOR. DOS 
HOH BRES — FEOEDLFD ESCALA NTE ALMAM, MIEM8RD 
CE ANTIGUA FAMILIA. ESTUDIA NTE, Y MALEVO EN 
SUS RATOS DE OCIO 6AJD EL NOMBRE DE'"RUBIO 
NAVARRO'Y SA NT O S BFMZUÉ LA. MATO N LE GE N DARIO 
CON UN CODIGO OE HONOR QRIGlHALTSIMQ- 
DISfWAN EL AMOR DI LA MARIA. VAPULEADA Y 
B E L LA M ÜCH ACH A PQ RT£ ÑA. ESCALANTE ALM ADA 
I NAVA RRDF ESTA AL MIS MO TiEM PO COM PROMETIDO 
POR PfiESl ON ES F AMI LIARES- CON RAQUE UTA, 

BELLA TRADICIONAL SUMISA Y RECATADA. PERU Sil 
CD RAZON LATI CON FUERZAOE MALAMBOS ORLA 
MAfll A YESOESLOGUE ENFfl EÍITA FINALMENTE A LOS 

do s Guapo s. ést e capitulo es tal m el de mayor 

TT NS3D N O RAM ATI CA 0 E TO OD E L CICLO Y. DESPUES 
DE ROSARLO. LO OFRECEMOS EN FfirMLCLA. SEGUIMOS 
MANTENIENDO NUERTRASUENA ESTRELLA 
FERIO OI STIC A C R ACIAS A SA N B LAS r SAN ANTQ N10 Y 
SANTO BIASATTI. A QUIENES DAMOS LAS GRACIAS 
POR SU PROTECCION. 


Ai chivo rlistoi ico 



AHOfli, i n actitud vigilante, navarro sfgije bebiendo su 

BREBAJE VIRIL ATEAffORIJACO. f! HOMBRE QUE ATIENDE EL 
BAR T FMBIA EN UNA MESA}, LA MARÍA fARTCE JNDiFíRENTT 
AL CLIMA OE FERO CID AG QUE FfiEÑ A El AIRE. 

NAVARRO, -No croa qoe venga. Peco ostdado.^ Para mf 
digo cuidado; y paca todos íes transmito también lo 
te flexión: cuidado... 

de Revistas Argentinas 


SANTOS BRIZUELA. -Soy oo teda herbívoro. Poto se /le¬ 
vará ana sorpresa el Rabio Na vano,, i Raides m airará 
¡a María sin que pelee aunque sea un poco! Y ya me 
estoy yendo.,. 



NU RA ADVERTIDO OUt. EN LA PUERTA. ATAVIADO CON SUS 
** í JO RE S m FAS O RILI * RAS, ACAííA OE RECQ.R f ARSE LA LfCÍ N 
DAR W FIGURA DE SAN TOS B RI7I.I L LA 


LA MARIA NOTA LA LLEGADA DE SANTOS BRíZVtLA V CORRI 
HACIA NAVARRO ESTE, SilH.PREN0lOft DEJA CAPS LA COPA AL 
SUELO. 

BñlZUHA: Tenga maep compañero Yo soy un grase 
poro, pero respeto a fss armas, sobre toda cuando vienen 
todas jantes. A angas o la Mema la corro cap los bom¬ 
beros... 








































































“ME CONVENCISTE. CH£, ME VOY A TRABAJABA EL CHOCON". IStDQfífTO CAÑONES. !4J 



LOS DOS HOMBRES SE ENFRENTAN UNO Oí ÍLLOS -Bill 
¿IJEIA— CON SU SONRISA CLASICA, El OTRO CON LASEVEEU 
DAD QUE LO HA COHVIRILQQ EN ARQUETIPO. 

NAVARRO: ¡Rmuela i Jamás creí que se íargata para 
estos fados*.. Vengan,,, vengan muchachas... 


□l algunos hincones del sordidd ejqliche sah s hqm 

BRES DE ARRABAL FIE RA MENTE AR MAO ÜS. 

NAVARRO {SONRIENTE}: -Me se aseste, don... fado 
esto es por su seguridad. 


EN UN RINCON, LA MARIA—ATERRADA— REZA 
0RIIUEU T NAYAflflQ, SUTILMENTE. HAN DESLIZADO ™ SWS 
MANEIS —CE DESTREZA ADMIRABLE— EN LA DIRECCION; Dé 
SUSCIN lUAAS. 

MARÍA: -Nos, ¡os representantes... 



LAS SOMBRAS DEL CREPUSCULO CAEN SOBRE EL LUGAR 

NAVARRO: -Usted nu venia at boliche porque no fe 
daba ef cuero.,, 

BñíZUlLA: -Prenda ta tur diga. Parque si no no van a 
j/cufifuf fas faraies para colgar a ios coniferas ... 


COMO A1ÁAI00S POR UNA MAGIA INDEFINIBLE. AMIGOS DE 
ERimtLA HASIIANTES PE LAS ORILLAS RF SUELTO 5 A 
APOYARLO Eh SU OlFlCTL MOMENTO FRENTE AL ESTUDIANTE 
Y MIEMBRO GE LA TRADICIONAL FAMILIA QUE SUELE. CUAL 
DOCTOR. JEMfLL. TRANSFORMARSE LN MALEVO— GRITAN 
DESDE LA VE NI ANA SU EMOCION 

AMfüOS: -jla suata por 3muela! ¡La suela par Bri- 
jfueial 




EN UN SECTOR BEL LUGUBRE BAR JDRSE LUIS SURGES TOMA 
NOTAS PARA NUEVAS NARRACIONES DE COMPADRITOS 
ENVALENTONADO Éfil&TELA PRENDÍ SIN APURO UN LIGA- 
ARILLO UL INFIMA CATEGORIA MIENTRAS HK IMITA AL OTRD 
MALEVO 



NA VA ORO: - Ya los conozco a ustedes... Se hacen ios 
machftas coanda tienen aseguradaía retirada, sino ; no. 


ivo Histórico ( 
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BRtZUEÍA; -Vengo en prenda da peí Navarro, Soló 
quiero darte on atraía at Chino. Además., haca tras tías 
que np me saco hs botines... 


MARIA. EN SU RINCON. SíGjE REZANDO ANI ; tA INMINENCIA 

DEL CHOQUE. 

MARIA: -Reunidos en Congreso Genera! Constituí 
rv/tta-. 



DESDE 1A VENTANA, LOS A MIOOS OF RRIfUELA SIGUEN GUI 

TAN09 EL MOMENTO ESTERADLE. 

AM/GGS: ~i Leña! ¡Laña i ¡Laña/ 

























































43/ MANCERA ES MUCHO MAS ALTO QUE PULGARCITO, 




LOS GUAPOS SÉ HAN ACERADO. EL AIRE ES ELECTRICO. PRE¬ 
SAGIA TORMENTA. 


Dí SOSTÉN i ASO POR LA AMBIGÜEDAD DE LA AFIRMACION 
NAVARRO PADECE CADA VEZ MAS ENOJADO.SU ACTITUD HACE 

íonuiiraeorces. 


NAVARRO AOVOTE LA SONRISA DE BORDES V SE DIRIGE A EL 
NA VAHEO; -¡Estay hablando yol ¡fia se ría usted? ¡Be 
payaso no estoy! 


ERfZUElA -A! granó, Na vatro: vengo a llevarme a la VAHRÜ: - ¡Y no ata busquen mucho porgue tas va a a 

Marte o a renunciara cite.- encontrar! j/Yosotrns tes- armas m tas tañamos da 

adorno! 




NAVARRO PARECI DECIDIDO A EMPUÑAR SU COCHINO LA 
MARIA SE INTERPONE 

MARIA: -(No! ¡Por favorito, Rubio! 

LA DUDA SE TM0UJA EN EL ROSTRO Ot BfllM LA 



LOS HOMOftES ARMADOS PE NAVARRO AVANZAN UN PASO 
HACIA BRtlUE LA 

BRHUELA: -¡Estoy detenido! 



ANTE IA PÉLÉGUNÍA DE BñlZUELA, NAVAHRU VUELVE A EN 
VAlNAR. 


NAVARRO: Me queda ese interrogante. No puedo 
disimular las ganas de que te esté, si asi correspon¬ 
diere., , 


BRIZUELA: No me amenace al hombre. ¡Por cada 
Burgos que caiga ceerát j tinco de citesl ¿O Surges era 
de eites? 



LOS A MIOOS DE 9RLZUELA AU MENTAR SUS AU 1.110 OS 

AMIGOS: -¡Leña?¡laña l (teña! 

BñiZUítA ' -¿Me piden teña? ¿Por qué no etupieren 
por doria ustedes? Yo vine sutemente a ver qué pase 
cor, te Mam. Y me te i Jf a fugar antes de viaje i a 
Humante para vera io doctora Asían,., 


LLHOMEiRi OH ‘.'LISTftñEUH AP0R1A UN PAR DE OAUüS 10$ 
DOS MALEVOS SE DISPONEN A ARROJARLOS DENTRO Ot UNA 
URNA V RESOLVER. DE ES» MODO. EL, DESTINO OE IA MARIA 
MIENTRAS TANTO. LA MARIA LLORA ABRAZA3A A LAS ROniLIAS 
OE JORGE LUIS BORGfS. SDERt LA IMAGEN APARECE S03RE 

0 Mjfeava®ffias Argentinas 



CARTON: -¿Cuál de tos dos guapos se quedará con te 
Marte? ¿Será consultada te Marte o te cuestión será 
sote resuelta entre hombres? L o sabremos en eipróximo 
episodio de "Melero", 

Www.ahira.com.ar 













































































LA HUEVA 

FRONTERA 

DEPORTIVA 

COUPE CHEVY 
SERIE 2 









Una coupé que impacta desde [a 

primera mirada 

Por sus anchísimas patonas 

calzadas sobre llantas super 

deportivas. 

Por la penetración de su línea 
definida en sus franjas laterales. 
Pero no todo usted lo aprecia 
a primera vista. La Coupé Chevy 
Serie 2 tiene además carburador 
de doble boca que aumenta 
su potencia, mientras su nuevo 
múltiple de admisión le asegura 
óptimo rendimiento. 

Otras cosas hay que apreciarlas 
en marcha, como su sistema de 
escape qui í » perníle desarrollar 
desahogadamente toda Ja 


potencia de su excepcional motor 
Chevrolet 250 7 bancadas. 

Vaya a su concesionaria Chevrolet, 
hay más detalles. 

Para que usted conozca, 

COUPE CHEVY 
SERIE 2 

PONE DISMNCM 

CON LO COEIOCiDO 



44Í "£S TODO MENTIRA, YO NO CREO EN LOS REYES". BAL TAZAR, 


Oscar "Ringo " B onave na (30 años, un divorcio, habitante —solo— de un 
departamento de la calle República de ¡a India, frente a1 Zoo) 


El Gran Macho Argentino 


OSCAR NATALIO BONAVENA, EL PESO PESADO ARGENTINO QUE A PESAR DE SU CORAJE 
SUFRIO NUMEROSOS VAPULEOS EN RINGS ÑOR TE AME PICANOS, RESPONDIO EN SU 
CASA - h MUSCULOSO CONCENTRADO- UN CUESTIONARIO SIN CONCESIONES ACERCA 
DE LAS PALABRAS CON LAS QUE SUELE DEFINIRSE: EL GRAN MACHO ARGENTINO, 
RECIENTEMENTE DIVORCIADO Y EVENTUALMENTE CANTANTE EN BOITES SOFISTICADAS 
BONAVENA NO ELUDIO TEMAS Y PRODUJO UN HECHO PERIODISTICO UNICO PORQUE EN EL 
SE RESUMEN PREJUICIOS , LUGARES COMUNES. INSEGURIDAD. ABERRACIONES. 
CONFESIONES, CURIOSAS MITOLOGIAS SEXUALES QUE ENVUELVEN NO SOLO AL BOXEADOR 
SINO A BUENA PARTE DE LOS HABITANTES DEL PAIS. LA ENCARGADA DEL REPORTAJE FUt 
ALICIA GALLOTEL LA TECNICA: GRABAR UNA CHARLA QUE SE EXTENDIO POR MAS DE TRES 
HORAS MIENTRAS BONAVENA, NARCÍSISTA, SE CONTORSIONABA APRETADO 

POR UN SLEEP BICOL OR . 









JOLfO CHAMIZO SE UN OJO PORQUE LO LLAMAMOS TUUO CHORIZO ¡45 


P: En declaraciones recien¬ 
tes dijiste que te consideras 
el macho argentino. ¿Qué 
quisiste decir? 

R: Es un modo de decir, no es 
que yg lo se a, lo que pase es 
que lo represento. Lo soy, 
pero además lo represento. 
Por ejemplo, yo represento al 
macho argentino en lo que 
tiene de habilidad, fuerza, pi¬ 
cardía, bah, en todo sentido. 
El hombre argentino mu res¬ 
peta mucho como hombre 
porque yo lo respeto a él en 
todo y por eso es que. como 
una representación, soy el 
macho argentino por encelen- 
cia. 

P: ¿Y cómo sedan los ma¬ 
chos que vos representás? 


trance? en los que i a mayoría 
se achica. El macho argentino 
es un tipo difícil. 

P.“¿Los machos extranjeros 
son fáciles? 

fl'; Es distinto. Los america 
nos, los ingleses, por ejemplo, 
son unos babosas. No tienen 
pudor, 

P: ¿Para qué? 

ff:Vos sos mina y lo sabés 
muy bien. Un macho argenti¬ 
no, cuando es rechazado, no 
insiste. En cambio éstos son 
unos chíchipios. Eso, ves, eso 
me molesta, el chichipío, el 
gil que nació así, que es asi 
por naturaleza, Claro, tampo¬ 
co me gusta el que se cree 
vivo y es demasiado vivo. Y 
acá hay muchos de ésos. Tam- 


macho completo, lo mejor del 
macho argentino. Y además, 
sé hacer el amor. Mira, cuan¬ 
do una piba sale conmigo ler* 
mina enamorándose de mí, Y 
esto te lo digo sin fanfarrone¬ 
ría. Las mujeres tienen una 
imagen muy distinta de mi, de 
cómo yo soy realmente. Cuan¬ 
do salen conmigo por primera 
vez me tienen un poco de te¬ 
rror, pero eso desaparece 
cuando me empiezan n tratar. 
Todas terminan diciéndome 
"Qué dulce sos" y también 
'"Vos no sos como te imagina¬ 
ba". En general, las mujeres 
piensan que yo soy agresivo, 
violento, malo. Después, al 
tratarme, se dan cuenta que 
soy un tipo normaí, no soy un 


P: Y tu ex mujer, por ejem¬ 
plo, ¿también piensa que 
sos «I macho argentino? 
ñ: Siempre supe que era muy 
macho pero antes no me valo¬ 
rizaba o por lo menos no lo 
deda ni fo demostraba públi¬ 
camente. Te digo públicamen¬ 
te porque en el caso de mi 
mujer es distinto. Yo a ella le 
di todo lo que tiene que dar 
un hombre, a cualquier hora y 
bien, como se debe, no como 
i os pollitos o los conejos. Pí- 
pí-pi y chao. No, yo no, ¿yo?: 
bien dado. Pienso que cuando 
mi ex-mujer tenga algún con¬ 
tacto sexual con otro hombre 
me va a valorar más todavía. 
P: Entre las cosas que, se¬ 
gún vos. un hombre debe 



"Me llaman Trinity" 


fí: Mírá, yo tengo un poco de 
cada uno, lo mejor de cada 
uno y por eso los represento. 
El macho argentino, para serlo 
tiene que reunir ciertas carac¬ 
terísticas que son las mías. 
Tiene que ser humano, tener 
sentimientos y a la vez ser 
fuerte, alegre, simpático, pin¬ 
tón, Yo soy todo bsd y además 
soy sincero, hablo, digo lo que 
pienso. En cambio, algunos se 
creen muy machos y por eso 
se callan. También hay algu¬ 
nos que creen que ser macho 
es quedarse piola y no meter¬ 
se en nada. En cambio yo no, 
ves, yo me meto en Ip que no 
me importa. Y ademas, sé algo 
que muy pocos saben, sá salir 
de un trance feu, aun de e.rjs 


"Me llaman Tnnilv" 


poco me gustan los mentiro¬ 
sos, los que fanfarronean con 
todas las minas que se levan¬ 
tan y así. Aquí también hay 

muchos de ésos. Y tampoco 
me gustan los trepadores. Por 
eso le hice caso a mi amigo 
Main ardi y me compré una fá¬ 
brica de escobas- Para barrer 
Tos lejos de mi vista, 

P; ¿Te sentís un poco el 
play-boy de Buenos Aires? 
R: No soy un play-boy, a pe¬ 
sar de que Si quisiera podría 
serlo porque sé hacer lo que 
me pidas. Si querés que ande 
a caballo, ando. Y sé esquiar, 
bah, conozco todos los depor¬ 
tes y conozco casi todo el 
mundo de tanto que he viaja¬ 
do. Sumándolo todo, soy un 


"Mfl Maman Tnnity' 


hombre de las cavernas. Yo 
trato de darles a tas mujeres 
todos los gustos que están a 
mi alcance. 

P : Insisto: ¿por qué creés 
que algunas mujeres pien¬ 
san que sos el macho argen¬ 
tino? 

R: No, no creo que piensen 
eso, más bien me viven como 
a un ídolo, Muchas veces tas 
mujeres se me acercar y me 
dicen que son mis admirado¬ 
ras porque quiero mucho a mi 
mamé y éso las emociona. 

P: ¿La querés mucho a tu 
mamá? 

¿Me estás cargando? 
¿Quién no quiere mucho a SU 
mamá? La madre es todo en 
la vida. 


"Me llaman Trinity" 

"dar” 3 su mujer ¿también 
figuran los golpes? 

R: Yo, a mi mujer, no le he 
pegado- Lo que pasa es que r 
a veces, la mujer necesita un 
poco de rigor. Si te hace algo 
y no le dempstrás la bronca, 
te lo hace dos veces. A veces 
sí. una buena agarrada de los 
pelos viene bien, un decirle 
"mírá que te mato" mientras 
se la zamarrea, eso es bueno, 
es bueno para que se dé cuenta 
de que el macho es uno, de 
quién lleva los pantalones en 
la casa, Eso es muy importan¬ 
te, A mí me molesta mucho 
que la mujer que va conmigo 
mire a otros hombres o diga 
"'Mirá qué pinta que tiene ese 
tipo 3 j í-de ser qOte el otro 





46 "MAMO MACTAS ES UN BUEN MUCHACHO LA REVÍSTA EL BURGUES. 


..el gran macho argentino. 


sea elegante, pintón, pero pin¬ 
ta como 3a que tengo yo es 
imposible, ninguno. 

P: ¿Qué hacés con una mu¬ 
jer cuando satis por primera 
vez con ella ? 

R: La llevo a cenar, a lugares 
caros. Mi técnica no falla y no 
te creas que soy un hombre 
fácil, que me entrego a cual¬ 
quier mujer. Primero quiero 
conocería, charlar, sentir algo, 
que me guste su piel, que sea 
de mi agrado en su totalidad. 
Para mí, la atracción tiene que 
ser mutua, a mí no me gusta 
obligar a nadie. Si quisiera, la 
primera noche que salgo con 
cada piba podría hacerla to¬ 
mar unos whiskies de más, 
después ir o una boite y chau, 
me la podría llevar a la cama 



"Qul’ lintíu rnamto que íen^ü yo, qué 
lintfe y clriquitü que Dios mu la dio" 


como quisiera. Pero así no me 
gusta. Las mujeres que salen 
con un tipo y se le entregan el 
primer día están equivocadas, 
le hacen perder 3o bueno al 
asunto y es como si ejercieran 
la prostitución, A las re racio¬ 
nes hay que armarlas y Enton¬ 
ces, después de una semanita, 
recién llevarla a te cama. Pri¬ 
mero hay que ver si es limpia 
y sin problemas mentales. No 
me gustan las minas llenas de 
problemas. Tampoco me gus¬ 
tan las que les decís ”¿Que- 
rés?" al ofrecerles un cigarrillo 
y te dicen que no, A esas mi¬ 
nas hay que rajarles porque 
tienen vicios caros, después 
resulta que te mangan un 
coche, un departamento a un 
tapado de piel. Esto lo estoy 


diciendo para avivar a los ti¬ 
pos que lean este reportaje. 

P: La primara noche, ¿ni si¬ 
quiera rntentás besarla? 

R; No, trato de no hacerlo, 
sobre todo si tienen mal a Men¬ 
tó. Aunque a veces sí, qué sé 
yo, besar es una cosa y acos¬ 
tarse otra. Aunque te digo, 
también tiene su importancia 
porque un beso es una mues¬ 
tra de cariño. Yo no beso por¬ 
que esté excitado. Ella tiene 
que gustarme mucho y enton¬ 
ces sí r entonces me dan ganas 
de romperle la boca de un beso. 
P: Ringo ¿ a qué edad te "avi¬ 
vaste"? 

R; Uhh, cuando era muy pibe. 


tarar que las mujeres también 
tienen miedo esa primera vez. 
Aunque después son como las 
medias Garlitos. Te le piden a 
gritos, 

P: ¿Tuviste experiencias ho¬ 
mosexuales, de adulto o 
bien en la adolescencia? 

R: No, ¿Estás loca? Habiendo 
tantas minas... 

P: ¿Vos sos de los que divi¬ 
den en mujeres para casarse 
y mujeres para divertirse? 

R: Sí, las divido. Las pibas de 
barrio son para casarse y para 
divertirse son las otras, las 
que van a un boliche a tomar 
una copa y te ¡as podés le¬ 
vantar. Son las que engan- 



muy piola... muy piola, , pero ton flufrátrs cronista Alicia GtiHotfi 
rebertá contra la lona. 


ya ni me acuerdo cómo fue. 
Habrá sido en la calle o en el 
colegio: no, cuando yo era 
pibe, en el colegio no se ha¬ 
blaba de sexo y marihuana 
como ahora, se habí a ha de 
Tarzán y de los bucaneros, De 
eso se hablaba en la calle, en 
donde los más grandes aviva¬ 
ban a los más chicos, 

A' ¿Cuándo tuviste tu pri¬ 
mera relación sexual? 

R: Tendría unos 1 5 ó 16 años 
no sé bien, yo era muy pibe. 
Me cazaron y me llevaron, 
i Tenté un miedo l Y después, 
de grande, uno se viene a en¬ 


chás asi no más, 

P: ¿Tenés vicios secretos? 
R: Sí, pero no te los puedo 
decir. Son varias... si querés te 
los demuestro. {Aquí me invi¬ 
tó a cenar). 

P: Por ejemplo, ¿no te en¬ 
cantan fas revistas porno¬ 
gráficas? 

R: Tengo algunas que traje de 
Estados Unidos, pero les gus¬ 
tan a mis amigos y a las muje¬ 
res que vienen aquí a casa. A 
las mujeres les gusta más ver¬ 
lo que hacerlo. Aunque algu¬ 
nas,.. no sabés cómo se ponen 
cuando empiezan a ver fas 


fotos. Enseguida me piden 
que hagamos 3o mismo, j Ma¬ 
mita querida! 

P: Me da la sensación de 
que la conversación es un 
poco monote mélica. ¿Gozar 
y hacer el amor son sinóni¬ 
mos? 

R: No, ojo, no sólo se goza 
sexual mente. También se goza 
comiendo o cuando tenes 
unas ganas bárbaras de ir al 
baño y lo conseguís, |Ay, Ma¬ 
mita, qué felicidad! Y hablan¬ 
do de gozar ¿sabés que con¬ 
migo una mujer goza dos ve¬ 
ces? La otra es cuando me 
voy, ¡Te ¡magínásl ¡Se saca 
100 kilos de encima I 
P: Si tanto te preocupa el 
tema, me pregunto ¿cómete 



"Miré que t& estoy junando..," 


las arreglás en los períodos 
de entrenamiento?... 

R: Dos semanas antes de 
cada pelea, más o menos, 
suspendo todo. Cuando tuve 
que pelear con Cassius Clay 
estuve un mes aislado. Ni te 
imaginas cómo estaba. ¿Te 
das cuenta lo que puede ser 
un mes para el macho argen¬ 
tino? Estaba como Joco. Me 
hubiera ido encima de la pri¬ 
mera mina quq pasara cerca, 
P: Paro ¿cómo es el asunta? 
Antas hablabas de calidad y 
ahora hablás de cantidad. 
¿En el plano sexual una cosa 
equivale a la otra? 

R: Lo que importa es estar 
bien dotado. Y también utilizar 
otras partes del cuerpo huma¬ 
no, Yo utilizo vanas. 










SATIfítCOfli DE FEBRERO ESTARA MAS CALIENTE QUE EL VERANO. ,'47 


P: ¿Qué penses de los anti¬ 
conceptivos? 

R: No, dejame, son una por¬ 
quería, con eso se estropea a 
las mujeres. Lo que habría que 
hacer es legalizar el aborto,, 
como en los Estados Unidos, 
Aunque no sé, igual aquí la 
gente se las rebusca. Si tenés 
50,000 mangos ya podes ha¬ 
cerlo sin problemas. La culpa 
de que las cosas sean así ía 
tiene la sociedad que no quie¬ 
re que seamos más. Debería 
haber respeto y ayuda para la 
madre soltera y asi las minas 
no tendrían tanto miedo. 

P: Una vez en un programa 
de TV dijiste que no te gus¬ 
taban las mujeres modernas, 
R: No me gustan, no me gusta 


que digan malas palabras 
cuando hay otra gente. Si quie¬ 
ren, que las digan cuando es¬ 
tamos solitos, eso si me gus¬ 
ta, Las mujeres modernas, 
independientes, se contradi¬ 
cen. quieren ser ¡guales a los 
hombres pero cuando miran a 
□n hombre So miran de un 
modo diferente de cuando un 
hombre mira a una mujer. Y 
las intelectuales, por ejemplo, 
se creen que tienen capacidad 
porque tienen el nombre de 
intelectuales. ¿Y en qué se di¬ 
ferencian, de las amas de casa? 
Sólo en el nombre, Cada una 
tiene un nombrE. Andá. se ha¬ 
cen las modernas porque fu¬ 
man. La Chacha Mama fu maba 
hace corno 120 años. Dejame 
de embromar. Además, una 


mujer no pueda hacer bien 
tantas cosas. D la casa o la 
vida. Las dos cosas juntas rio 
puede ser. 

P: Entonces, para vos. la 
mujer ideal sena... 

R; Sena laque cuida la casa, 
tiene hijos, satisface a su ma¬ 
rido y también ella está con¬ 
tenta, Y por sobra todo, es 
decente. Hay que demostrar 
la decencia, no basta con de¬ 
cirla. Para mi, las mujeres se 
dividen en tres categorías: la 
soltera, la casada y la divor¬ 
ciada. Tienen qué ser decentes 
en las tres categorías. La sol¬ 
tera debe cuidar su virginidad. 
La virginidad es muy impor¬ 
tante. Yo cuando me casé con 
mi mujer, ella era virgen. Na 


sé. tal vez 51 me enamoro de 
una que no es virgen acaso 
me pueda casar, pero no es lo 
mismo- Porque decime ¿a vos 
te gustaría usar la ropa que 
otra mina dejó? No. Bueno, a 
mí también me gusta estrenar, 
¿De qué le sirve la guita a 
Onassis si se casó con una 
mina que ya está recontra 
usada? En cambio, el piola fue 
el médico ése del corazón... 

P; ¿Christian Barnard? 

R: Sí. ése, se agarró a la rubia 
desde piba. Seguro que era 
virgen, 

P; Y de un modo total, ¿cuál 
sería tu ideal dé mujer? Déci¬ 
ma un nombre. 

R: Me gusta el estilo de Ra¬ 
quel Welch, así, importante en 
la manera de ser. porque eso 


(tie hace sentirme importante 
a mí. Una mujer en todo sen¬ 
tido. 

P: ¿Y N elido Lobato, por 
ejemplo? 

R: Esa también me gusta, vive 
aquí enfrente, sobre Liberta¬ 
dor, Lástima que con los lar- 
gavistas no la veo porque me 
la tapan los árboles. Yo uso 
mucho los larga vistas, sabés, 
miro a la gente desde aquí, 
miró a las minos, tes miro los 
trastes. Aquí enfrente está la 
jauta de los osos y todos los 
días miro a las pibas que les 
dan de comer. Vienen y se es¬ 
tiran y se agachan para tirar¬ 
les la comida y con esas minis 
que usan, yo Les veo todo con 
los largavistas. De Nélida Lo¬ 
bato te digo que me gusta 
porque viéndola se me ocurre 
que en la cama debe ser una 
viciosa, no sé, se me ocurre. 
P: ¿Y Nacha Guevara? 

R: No, salí, ni saldría una 
vez con ella, no me gusta, fla¬ 
cas así, no. A mí me gusta la 
mujer joven, fresca, rellenita, 
ni muy gorda ni muy flaca. Eso 
sí, me gusta que sean altas. 
P: Norma y Mímí Pons, ¿te 
gustan? 

R: Bueno, miré, yo pienso que 
esas pibas han sido creadas 
de una manera diferente. Un 
buen día se vieron con un buen 
físico, alguien las embaló y 
llegaron a lo que son. Yo no 
me casaría con ¡una vedette, 
Que si saldría sf, por qué no, 
pero casarme, ni loco. Darle 
un apellido, eso no. No porque 
piense que son mala gente o 
porque tengan alguna de esas 
enfermedades sino que no me 
gusta ese tipo de mujer más 
que para divertirme. 

P: ¿Y Mertha Lynch? 

R: ¿Y ésa quién es? ¿Quién la 
conoce? ¿Qué es, una escrito¬ 
ra? Ah, sí, ya sé quién es. No, 
dejame, que se case con uno 
que haya ido a la facultad, 

P: ¿Y Dona Dominga, tu 
madre? 

R: Tampoco. Ese tipo de mu¬ 
jer no me gusta. 

P: ¿Por qué? 

R: Porque no. 

p: Pingo, pienso que no hu¬ 
bieras podido sobrevivir si 
no hubieras sido personaje. 
¿Te podés imaginar a vos 
mismo como médico o como 
empleado? 

R; Sí, claro. Podría haber sido 
médico, barcario, periodista,' 



Bon^vena "paiü lüük", ultra plan ¡samo, ¿Por qué no la hace 
cosquillas si w machor 


yo puedo hacer lo que se me 
antoja. 

P: Desde hace un rato tengo 
una palabra que me gira al¬ 
rededor. Te la quisiera decir 
y que vos me dijeras qué 
significa. Madurez, 

R: Aprender. Dicen que apren¬ 
diendo a vivir se va la vida. Yo 
estoy aprendiendo y por eso 
ahora me da vergüenza por 
muchas cosas que dije o hice 
en el pasado. En este momen¬ 
to nú las haría, 

P; ¿Te considerás un tipo 
maduro afectivamente? 

R ; Sí, con las hombres y con 
fas mujeres, Y eso es lo difícil. 
P: ¿Emociofialmente? 

R: A mí me gusta emocionar¬ 
me, soy muy emotivo. Des¬ 
pués de la pelea con Clay, 
nada me emocionaba. Alcan¬ 
zar esa pelea fue para mí mi 
máxima emoción, así que des¬ 
pués quedé como idiotizado, 
nada me emocionaba. Pero 
ahora he vuelto a la normali¬ 
dad y he vuelto a emocio¬ 
narme, 

P: ¿Sexualmente? 

R: Bueno, como ya te dije, yo 
soy un fenómeno. Es lo mejor 
que soy, más que boxeador, 
más que todo. Por eso tam¬ 
bién soy el macho argentino. 
p* Y si vos sos el macho ar¬ 
gentino, ¿qué es Perón? 

R: Bueno, él, cuando tuvo 
que rajar, rajó. Y esc estuvo 
bien. Pero ahora que tiene que 
hablar no habla. Perón cumple 
ciertos requisitos perú no es 
"el macho argén ti no" y aun¬ 
que quisiera no podría, le sería 
imposible competir conmigo, 

Alicia Gallotti 
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.el Ciro,planeado por don Pedí 

da Mendof7 ( íi para festejar su 
SíTibov^ 5 JL ^d> 


aniversario de la cacería cte buen de Soiís 


aiprmapío todo anduvo bien... Se prestaren va sai, ' 
el sacacorchos y la MaYomsa,... sepmsteron ta. 
Sífilis ’{ hasia 3e prestaren 'A ¿Pitarra-, (pm? coma 
todos safenias perteneeS al reducido Grupo de cosas 
imprestables'... 1 ' 


%5 ^vaaa-s, fueron 
apartadas para que 
los espacies 
erau so manfet-... 


Todo empezó' con el encuentro en et cniswo u>aar cue dos Pic-nics: 


¡qynto & el .-vetuan mansos V nobles soldados 

púdicas mo;pres, honestos YmaGnsrtimos__I 

funcionarios. Güilos y, bellos campesinos,varios caballos asunas Yesua^Ne^y 
i siete ^Candios, también viaac> uidga Sdimíat, periodista y escritor alemán... 

D 



lareusKa-lralo 
el bailé yel 
bate Las 
digas*; 

Vi 


La primera, entre Wdmia 
cosaca, y an'ahí yaiKf& , 
Rjr le públicacompsiecM 
ele sus senes... 


laseGunda. entre tos Que quenas paitó-ral compás 
de'manoio y sus Gaiteros'y, Los que deseaban 
hacerto oort gt ritifio ai» toe tono de Gahíbau Tftoíto. 




















































































































BALBI/V SOLUCiafli, MANRIQUE TRAMPA. YO VOTO POR SOLUCION TRAMPA, ?4& 



Una tasnana- se Levanto' 
animoso y amítcrf me 
futido ima- ciudáó/1 


cLon ftotio da Kendoza 
Se -moría... entre otras 
Cosas, de aburrimiento.. 



clavo va tronco, hizo un f oso alzo' uri nancto, deud a ws indios 


Y ta fundo', 
afuera, Y contento 


Se -votóío a- 'meten en 
Gama... //?*\« 


...Todo empeoro' 
girando piecutítanon 
líos indios donde 
Guandaban te plata-. 
ÜJS SS-SOOSiaturale^ 
contestaron a coto: 
¡btóta.ixn aquí ülioio 
los GitoS piensan que 
a-qrfto plata- sí * 


los españoles se quedaron sin corada, y les 
indios se pusieron cada- vez tnenqg corteses 


. ..llamo' santa Mana ote toS 
Buenos Aíres &> ta ciudad*.. 


AMtítátfAi, 'kt 


f¡- F: 1 K " 

isppg 



W IK: í 

; ¡ iEI^ 1 





los españoles se fueron,sów 

que da roa Voseábanos:.. 



pero ta fama de este cawíi»» na se 

había' difundido, tos sucesivos pic¬ 
nics que Qspafbteíí, itisL€3e9, fiante. 1 
Se? y worteS-tneKcajtóg fus revi 

aníims-rtm.. 
























































































































































fin mundo 
maravilloso 



REVISTA 


para disfrutar 


Déjese guiar por Revista 
WEEK END t la más es¬ 
pecializada en su género. 
CAMPING - MINITURIS- 
MO - TURISMO - CAZA - 
PESCA - NAUTICA - AR¬ 
MAS - TIRO - FAUNA - 
FLORA y muchas infor¬ 
maciones más que le 
harán conocer un mun¬ 
do distinto a Ud. y a su 
familia. 

Además, la mejor y más 
actualizada CARTOGRA¬ 
FIA de cada una de las 
Provincias de la ArgentL 
na, en un desplegable 
mensual para consultar, 
cuando Ud + viaje o estu¬ 
dien sus hijos. 











Publicación mensual para toda la familia. 

Archivo Histc APAKG&iEhsULTIMO JUEVES ihira.com.ar 
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ñtFN DICEN QUE EL LIBERALISMO ES EL MAL DEL PAÍS. PERO. ¿QUE ES EL LIBERALISMO? i 51 

|M«V< b “ «. 9^*' ' .* . _* 
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Como Viuti es bañe ario, 
vive encerrado en una ca/a 
fuerte contando 
plata .. ♦ plata y plata. 

Para que se distraiga 
un poco y tome so/ 
lo mandamos unos días a la 
costa,con esta dama. 

Como forma de pago 
nos dejó estos chistes. 
Qué gracioso, no? 















































52/ SE MACENLOS MAC HITOS. NO QUIEREN COMPRARLA Y DESPUES SE RÍEN". GENERAL SATWICON. 
























































MANUEL EL REBELDE DE IOS A NCHQRENA. EXPULSADO POR UPARLE TIZAS A, ABAL MEDINA. .'53 
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54 / PftiMEFtA EN RECAUDACiON: "RÜCCl METALURGICO, HERIDO EN EL HONOR". 




LOS ESCALONES DELA PIRAMIDE 


La fiesta 
más incalificable 

delaño 


Satiricón festejó (por ahora digámoslo así) 
su primer número de vida en Mau Mau 
en medio de una noche constelada de estrellas 
estretios r grandes t pequeños e ínfimos 
personajes de nuestra querida Barres, 
y aledáneos. Todos , flotando a la deriva 
entre ios deletéreos vapores del whisky 

Roy al Command , 
el rayo láser de la música esquizofrénica 
del conjunto Banana, y el estallido 
en cadena de toda su pavada junta, 
dieron el más triste espectáculo de 
que fueron capaces T 
aportando asi cada uno la nota de brillo 
y cólorido necesarios para que la fiesta 
tuviera finalmente un sólo calificativo. 

El de incalificabie. 


Esto es fo que pretenciosamente BLOTTA llamé una panorámica de la fiesta. 
En el cintro. Sí aburre Pedro FERRANDELU gerente general de una agencia 
de publicidad muy conocida. 


CARLOS MENDES MOSQUERA, publicitario, ¡unto a ALICIA GALÜTT1 o BLANCA 
GAFtUFF! q MECHA IUG0N3 o ESTELA MACHADO o la rubia DISOLUTTL Una 
auténtica perquiría de liesta. 





ANDRES CASCIOL!, HORMA DUDlK (MISS ARGENTINA), CARLOS BLOTTA, 
MARCOS KOHAN (capo de KENBRD'iVN). Todos elfos simulando divertirse 
mucho al advertir la presencia del deplorable fotógrafo encargado de cubrir 

e! triste evento. 


LIBERTAD y GARAYCOCHEA, también 
participando del juego de la peluca, 
Una muchedumbre de postulantes al 
beso de ¡a gran esperanza blanca 


i ■ + ||* * * ■ t a probó su peluca. Iek dicen todo, tn wiair-iviau, la 
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BLOTTA padre, el único que se di¬ 
virtió ¿ lo largo de la noche, baila 
con una modelo de rostro descono¬ 
cido. Sus ojos poblados de lascivia 
fo dicen todo. En Mau-Mau. la mu- 
twi p -Coni- 

mand. 










SA TífUCQN ES UNA REVÍSTA QUE TIENE MUCHO QUE Vffl". UNA AMfGA DE ULANQVSKY , ¡55 


El cartilaginoso periodista ALIVIADA. la gran esperanza blanca y WALTER 
VEDARTE (m bigotes), repitiendo una sola frase: "Esta liesla es horrible”. 


La gran esperanza, QSKAR BLQÍTA icón cara de cow boy cansado) y CARAY- 
COCHEA, diciendo una irreproducibie sene de sandeces Fue en MAU-MALL 
en la peor fiesta del afa: la nuestra. 




fes Argentina, FLAX, FARUK (espindo), LA.NDRU, HORACIO MOLINA (mal 
alertada o dejándose la barba) y CARLOS BLOTTA, ¿publicitario? El rincón 
más espantoso de la fiesta. 


Los hermanos BLOTTA (Ostrar y Carlos), junto a GAftAYGQCHEA y MARCOS 
KQHAN (con sonrisa cómplice). Están adulando repulsivamente al señor de 
ln izquierda. MIGUEL ROMANO SERBA. anunciadle en la contratapa del pri¬ 
mer número de SAHRICON. 















56/ Y LA NUSSE. ¿ TtEfitE GEfiOHTOLOGO ? 

Investigación: 


Los lugares comunes 
ya no vienen como antes 


Qué quiere que fe diga , amigo 
lector, la vida es un fugar 
común , Están difíc//ser 
original. Sin ir más lejos, ios 
autores de esta nota, que se 
fas dan de vivos, transitan 
alegremente tos tugares 
comunes más conspicuos def 
periodismo escrito, oral y 
televisado. 

En fin. basta la salud. 

Hay un código en esta ciudad, 
un código estricto e 
implacable def que nadie 
puede apartarse. Este código 
no está escrito, ffota en eí aire, 
es como un reglamento 
telúrico que se va repitiendo 
de generación en generación, 
transmitiéndose de padres a 
hijos, de novias a novios, de 
amigos a amigos, de jefes a 
empleados. 

Este código contiene fas leyes 
inmutables y eternas def fugar 
común. En un toab fe propósito 
compilador; intentaremos 
clasificar tales leyes. 


Podemos dividirá ¡os lugares comunes, 
según su temática, 'en: 

1. climáticos, 

2. amorosos, 

3. políticos, 

4. patrióticos. 

5. navideños. 

6. meta físicos, 
y otros. 

7. £ I húmedo e in cor dioso clima do 
Buenos A fres es tema de conversación 
aunpara los espíritus más selectos. 
SEÑOR UNO: Calor ; eh? Tiempo loco 

y no refresca. 

SEÑOR DOS; Dígamelo a mi. Menos 
mal que esas nubes son 
de lluvia. 

SEÑOR UNO; Lo que mata es la 

humedad . Deben ser fas 
explosiones atómicas. 
SEÑOR DOS: La radio dijo que va a 
refrescar, 

SEÑOR UNO: Entonces póngale ¡a 
firma que no refresca. 

Y asi ad inftnitum. 

El señor uno y el señor dos no han 
creado nada duróme su Jugoso diálogo. 
Simplemente, ambos repitieron una 
lección aprendida, seguramente, en la 
escuela de la vida. 


2. En el amor suceden tantas cosas que 
nos parecen sin explicación... La cosa 
puede empezar con la frase 'sólita, 
linda?"; y después sigue con esta otra; 

"Dectme que soy tu primer amor"; y a 
continuación a todas les dirás lo 
mismo"; ’ nacimos el uno para el otro"; 

"el fin solos"; "cuántas veces pensé en 
este momento"dejame tranquilo que 
quiero dormir"las mujeres son todas 
iguales ", "los hombres son todos 
iguales"; "hoy trabajé como una burra 
"se veía venir " Y nuevamente "sólita, 
linda?". 

3. Ningún campo, como la política, es 
más propicio pura ei fugar común. 

Bosta con consultar los discursos que, 
a través def tiempo, se pronuncian 
cotidianamente enarbolando fas más 
disímiles banderas 

"Juntos construiremos la Argentina 
que todos soñamos. ” 

"Tenemos un país potencialmente 
rico... " 

"La patrie que dejaremos a nuestros 
hijos..." 

"No me guian ambiciones personales." 

Estas fra ses resultan válidas tanto para 
el oficialismo como para la más 
encarnizada oposición. 

A su vez, ei pueblo, que no cree en estos 
lugares comunes , los reemplaza por 
otros; 

Esto no puede seguir " 

"Se estaba mejor antes que se estaba 
peor, que ahora que se está mejor ." 

"No sé a dónde vamos a ir aparar ." 

"Los políticos son todos una 
porquería. “ 

4. Es trecha reía ción con los lugares 
comunes políticos tienen los 
patrióticos. Se usan por lo general en 
las fiestas escolares yen los desfiles del 
25 de mayo. Los más transitados son; 
"Entonaremos con hondo fervor 
patriótico las sacrosantas estrofas del 
himno nacional"; "Flamea en fo alto la 
enseña patria "el 25 de mayo de 
1810 amaneció lluvioso y frío " etc. 

5. L as fiestas que, por suene, acaba n 
de terminar, son el origen de los más 
abominables y reiterados fugares 
comunes. Lo peor dé estas frases es 
que uno no sabe muy bien qué cera 

wwvrafchf fea fin y 
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mejor principio", auguran afganos. 

Si no lo veo f felices fiestas", aúllan ios 
precavidos. "Que se le cumplan todos 
sus deseos " graznan los obsecuentes. 

Y uno sufre y miente, diciendo otra 
gansada parecida mientras por dentro 
se le importa un pito. 

De ta boca para afuera r que le dicen. 

6. Llámanse lagares comunes 
meta físicos a los que integran una 
su téntica cosmovisión popular. 
Pertenecen a esta categoría todos los 
refranes y sentencias. Las gentes saben 
que se sufre pero se vive , que no somos 
nada, que hoy estamos y mañana quién 
sabe, que con la vieja no se juega, que 
no hay que jurar por Dios ■, y esas cosas. 
? r Hay además toda una gama 
inacabable de frases hechas referidas 
a los temas más variados. 

Menos mi vieja y mt hermana todas 
locas, dice el mismo señor al que por 
las buenas le sacan hasta la camisa y 
que por un amigo es capaz de poner 
las manos en ef fuego. 

Todo el mundo sabe y repite que los 
artistas son todos degenerados y los 
bailarines todos maricones. 

Y no seguimos más porque uno en el 
fondo es buenozD 

CarlosTrillo 
Alejandro Dofina 
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58 ! "UN VQ TQ r POR AMOR DE DtOS M . DE UN MENDÍGO Q DE MERODEA BA LA CA SA DE GOB 1 ERNO. 

Horóscopo político 1973 


Confeccionado por el Hermano Landrü Rega 


ARIES ^ 

Aprenda a tocar el bombo, inte¬ 
grará! lio conjunto musical formado 
por Ricardo Balbtn (guitarra}. Raúl 
Alfonsrn {guitarra eléctrica), Carlos 
Perene {bajo}, Arturo Mor Roig 
{pito catalán}, Alejandro Agustín 
Lanusse {clarín) e Isaac Rojas 
{contrabajo). 

Negocios.— Muy buena suerte, le 
aumentarán el Horacio Sueldo. 
Viajas.— Hará un viaje a Turquía, 
Recuerdos a Jorge Antonio. 



CANCER ^ 


TAURO ^ 

El aire de mar no le sienta bien: 
veranee en el Cámpora. 

Usted es partidario del de sarro! lis- 
mo. Consulte con las hermanítas 
Pons. 

Salud - Vigüela. Se dará un golpe 
y se fracturará el peroné. Pida hora 
ai doctor Matera. 

Amor,- De regular para abajq. Se 
enamorará de Juanita Larrauri. 



J 

íío ^ 


GEMINIS ^ 

El ja rd incito del frente de su casa 
fue pisoteado hace un mes y me¬ 
dio. Posiblemente vive en la calle 
Gaspar Campos, de Vicente López. 
Saldrá electo diputado en los comi¬ 
cios que se realizarán en manto, si 
se realizan. Aprenda urgentemente 
de memoria varias malas palabras. 
Perspectivas.— Desconfíe de 
ñucci: siempre se mande la pari¬ 
taria. 

Enfermedades.— Tiene un cálculo 
en el riñón, Ha de estar equivo¬ 
cado, porque es un cálculo sacado 
por Wehbe, 



VIRGO 


Hará un negociado fabuloso con la 
obra Zárate-Brazo Corto. Desde 
ese día la obra se llamará Zárate- 
Mano Larga, 

Antes de acostarse mire bien deba¬ 
jo de la cama. En una de ésas en¬ 
cuentra a un miembro del FMI. 
Salud,— Mejor, El peso que tenía 
en el estómago fue devaluado. 
Amor,— Viento en popa. No obs¬ 
tante tener 60 años, se pondrá de 
novio con una señorita de 17. Prac¬ 
tique el trasve semiento generacio¬ 
nal, si le da e! cuero. 



\Ai chivo Histói iccyaé 


Siga la cartera militar. Recuerde 
que los grados que siguen al de 
general son Presidente de Directo¬ 
rio y Presidente de la República. 
Usted es opositor. Use camisetas 
de algodón, si le hacen picar el 
cuerpo las de Lanusse, 

Política,— Afilíese a la Nueva 
Fuerza y sea un deschamizado más. 
Amor.— Una señorita lo llamará 
hoy por teléfono, siempre que no 
llueva y los aparatos funcionen. 


Según la Dirección Nacional de 
Estadísticas y Cansos, este signo 
está destinado a desaparecer. 

Frases que sugerimos a las perso¬ 
nas nacidas bajo este signo: "And 
now PoMÍpoT', "Con ios deditos 
no", "¡Sonaste Maneeo!"* y "Sana, 
sena, colrta de rana". 
Perspectivas. — Felicitaciones; 
esta noche cambiará de signo. 
Consejo.— No tome vino garnacha. 
Viaje*,— Visitará la provincia de 
Misiones. No vaya a Posadas- 
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ESCORPIO ^ 


sagitario^ 


Se enamorará de Isobelita Martí¬ 
nez. Tendrá un problema-.con López 
Raga. 

Lo procesarán por canibalismo; en 
lugar de comer una costilla de cer¬ 
do se lo comió al ingeniero Also- 
garay. 

Trabajo.— El próximo gobierno lo 
designará director de! Jardín Zooló¬ 
gico. Cuídese de los gorilas. Si quie¬ 
re adquirir para el Zoológico a Sam- 
rny, la foca loca, consulte antes 
COrt Ongama, 

Consejo l\lo beba más Cubana 
Sello Rojo. Tendrá un problema con 
le SEDE* 





CAPRICORNIO 


r¡\ 


Jugará al PRODE y a la lotería. Ga¬ 
nará en el PRO DE y r en lugar de 
sacarse la grande, se sacará la gor¬ 
da. Dedicará su suerte a Mercedes 
Negrqtte, 

Perspectivas-— Será designado 
Rector de la Universidad. Deberá 
recurrir a un psiquíatra, porque ten¬ 
dré las ‘"facultades" alteradas. 
Política.— Acerqúese al MID. Si 
quiere quedar bien con Frondizi. 
regálele una docena de pañuelos. 
Cómprelos en una tienda, sección 
sábanas. 

Amor.— Antes de salir con esa co¬ 
rista fuerte de caderas, vacúnese 
contra la aftosa. 



ACUARIO ^ 


Usted debe ser peronista o castras- 
ta: en la cabecera de su cama tiene 
un póster de Fidel L¡¡castro. 

No se confunda; ase señor con uni¬ 
forme que le dirigió la palabra no 
era Mao-Tse Tung. sino el ascenso¬ 
rista de Harrods. 

Tendrá una discusión con Francisco 
Manrique y éste lo morderá en Ja 
pierna. Concurra de inmediato al 
Instituto Pasteur, 

Salud.— Pésima suerte; la muela 
que le duele se la sacará Cómpora. 

Viajes.— Hará un viftjecito a 
N etiquen. Será recibido por 
Elias Sspag, si Alá lo quiera. 


INSTINTO 

PASTEÉ 



PISCIS 


No discuta con políticos nacidos 
bajo este signo: recuerde que entre 
capricornianos no hay cornadas. 
El coronel CornicelFt lo invitará a 
almorzar y comerá cornal ¡tos. 
Salud,— Tendrá un problema en 
la córnea. 

Negocios.— Nadará en el cuerno 
de Ib abundancia. 

Amor.— Yo que usted la molía a 
palos. 

Lectura.— Le recomendamos to¬ 
das tas obras de Corneille. 


Instrumento favorable.— Corno. 



Antes de viajar a El Chocen. ase¬ 
gure su auto. 

Pésima suerte; los Reyes Magos íe 
traerán un postar en colores de 
Cémpora desnudo. 

Le iniciarán un proceso por desaca¬ 
to ¡confundió al brigadier McLough- 
lín con Me Peno. 

Lo más probable es que su futuro 
hijo sea peronista: su señora anda 
con bombo. 

Perspectivas.— Desista. Usted no 
sirve para guerrillero: no tiene dos 
apellidos. 



Usted es vigilante. Tenga cuidado: 
se le escapará un chorno. 

Mejore la puntería. No tome tanta 
cerveza. Hágase un análisis. Se 
muderá a la calle Chorroano y vera¬ 
neará en Picheuta. 

Su militar preferido es el general 
Pisterini y su modelo preferida Ka- 
rin Pistarini. 

Viajes.— Recorrerá el río Orinoco. 
Futuro.— Se dedicará al canto. 
Luego de cada actuación le obliga¬ 
rán a hacer bis. 

Perspectivas,— Será designado 
por ef próximo gobierno Secretario 
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JUEGO PRIMICIA 1973: UTER-OH-GRAMA 


La gimnasia mentaf, ya que da asta Sv trata, sera propuesta aquí a través 
da sucesivas ejercicios. Estos han sido preparados COirr un dobte 
propósito: como /vagos, como entra na mico fú (kit pensar. 


Haciendo ¡»e en las populó res palabras cruzadas'’, nos surgió esta variante que, oreemos 
firmemente, será el boom del año , 

La correcta resolución del LfTER-QH-GRAMA, antes que fundarse sobre los diccionarios 
menta fes del participante, exige una cieñe habilidad deductiva. 

Ei L tter-Oh-Grama se juega sobre una cuadrícula, tal como es usual en las palabras cruza¬ 
das, pero no se darán en este caso definiciones para palabras horizontales y verticales 
En cambio, aparecen como daros todas las fe tras que intervienen en cada linea, tanto 
horizontal como vertical Estas letras son oír acidas en riguroso orden alfabético 
La finalidad riel juego consiste en ir introduciendo tales letras a la cuadrícula, de modo 
que une vez entradas todas deberé leerse una frase al recorrer les lineas horizontales. 
Damos un ejemplo para iniciar a Héctor en la Uier-Oh-Gramía. 
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Af iniciar d ejercido conviene 
ate: der a fas Tetras que aparecen 
en una sofá horizontal y r en 
consecuencia. en una sola 
vertical. Así, la Tetra “C" aparece 
únicamente en 3-horizontal y 
en 3-vertical, por lo que ya 
podemos ubicaría en e( cruce 
de estas Tíneas. Cen el mismo 
Criterio colocamos en la 
cuadrícula las letras "U", "B”, 
"D\ "Y”. 

COnvehdrá ir tachando a los 
fados las letras ya usadas. 
Llegamos a la situación quo se 
aprecia en el Siguiente diagrama. 
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¿Cómo se sigue? 

Una inspección efe los datos 
nos muestra que le letra "M" 
está 7- horizontal yen 
10-horizontal r mientras que Pa 
única vertical que la tiene es 
4-vertical. Forzosamente cada 
una de estas "M" irá en los 
cruces de esta vertical con 
aquellas honzontales. 
Fijémonos ahora en la letra "H' 
Está en T-horizontal y en 
B-horizontar. Buscándola en 
las verticales Te vemos en 
4-verticaT y 5-vertical. Su 
entrada a Ta cuadrícula parece 
Ambigua; sin embargo, el corte 
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de 1 -horizontal con 4-vertrcal 
es una casilla negra; la "H" no 
tiene cebicía allí. Lo único que 
nos cuadra es poner la ,L H ,r de 
t-horizonteT en el cruce con 
5-verticsl. con lo que también 


Prosiguiendo con liento y 
paciencia vamos a comenzar a 
construir palabras en la 
cuadrícula, las que se 
cpmpTetarán lógicamente y con 
cierta ayuda de la intuición. 
Dejamos el resto def ejercicio 
para al lector. 

Los prójimos Liter-Oh-Gramas 
que se ofrecen quedan a su 
entera responsabilidad. 

Un razona miento muy parecido 
nos conduce á ubicaría letra"!” 
do 3-horizonral en e I cruce con 
5-vertical. 

Alcanzamos la situación que 
pinta el siguiente diagrama. 




r m 

ív> 

e 




J_3 





G ¡ 

i 



0 



m 







n 



0 



1 M 



Y 







n 









AJÍ¿-OS 
0 El ¿-RR 

a gL/R s 

A R pT 0 
pdooR 

A £ f. ¡A R 

£ gLljS 
A AjfRS 
A i fA T 


A A £ A A_ 

ET A o 0 4 

L A t ^ m 

t_ 0 l. t- e 

o o R yi 0 

r r R M" S 

5 R 5 

r 0 

r 

y 


R i 

R L- 

R O 

S 


A 
0 
E 
G . 

O 

R 

S 


Líter-Oh-Gramg TT 2 




Va 




1 










: ;V/ 















% 


% 



i 

























A C. ' A A ' 

A A 

£ ■ £ D ■ r : 

A ■ O 

M - i. D M 

E i 

O í G . O 

i ' i 

u too- 

J bf 

v n 1 R • o- 

M O 

z n y - R- 

o q 

o - z . R : 

R 

ft r ■ 

S 


Z 


I J-MOO 
i I QvZ 
DEOQR 
AD£ O £J 
A DE f R\t 
i MOV 

AtrdRZ 
C tMJYO 
40ÓZ 
44GNRR 


Lite;-Oh-Grama 3 








f/, 









% 



| 



% 









% 





fé 



w, 

y// 



% 




m 








i 



% 






1 


CÍDEl I 
CE^flT 
EEELH 
fLOSU 
AApJ-L-O 
AO£L 
AHQSr 

c csír t. 


A 

■ D ■ A 

c: a ■ 

A 

; m 

A 

. E A 

pe; 

D 

. M 

0 

; £ C 

■ £ : r: 

E 

: l. 

£ 

■ L .£ 

r ■ k . 

E 

o 

Q 

'LE 

l ; l ■ 

r 

: u 

T 

>1 ; E 

M L ' 

0 



■ S N 

R ; v : 

R 



so 

; . ; 




ÜtEr-Üh-Grama N?4 









B 

A £n R U 








% 






V!, 




AEV Gl RU 






% 



dCC)JQ 





% 




E£.JN FR y 



///, 



% 



DE MÜU 



é 






AA O E G L 





m 




P EEPSZ 








i 

fiAUOST 


A C - A 
A C P 
& 

O 
R 

L/ 


£ ■ A 
L A 
l> ' F 
F ■ £ 
R ' G 

> : j- 

O N 
& 


u 


determinamos al lugar para .♦ i 
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¿CAMPOfíA PRESIDENTE?: LA PROTESIS AL PODER, /SI 


PROBLEMA PREMIO 

BRILLOS Y ESPLENDORES 

Cierta larde, mientras el comisario S anata saboreaba Su té 
de 3as cinco, apareció bruscamente Ardilla Swect 5Ligar Bill. 

—¡ Pepitas do oro, esmeraldas y espejitos! —saludó el intré¬ 
pido explorador, 

ET comisario lo invitó a tomar asiento. 

v 

Usted salte, mi general, que los indios no necesitan plata, 
necesitan es pepitos —Comenzó diciendo Ardi Swéel Sugac 
Acompañando sus palabras desplegó sobre el escritorio una 
especie de papiro con e*! rañas inscripciones. 



- Las dos primeras líneas son muy sencillas —continuó ha 
blando el feroz cazador—. En la primera linea se dice que 4 
espejitos valen lo mismo que 3 pepitas de oro. En la segunda 
linea, que 1 pepita de oro y 2 esmeraldas valen lo mismo que 
3 espejitos. ¿Esté claro, mi general? 

Sanata se Elevó un edair de chocolate a la boca. 

—Ahora viene la baraúnda —anunció Ardí—. Fíjese en la ter¬ 
cera línea: ¿dos espejitos valen lo mismo, más o menos que 
una esmeralda y una pepita de ero? 

tLa solución apareceré en et próximo numera. Les lectores diestros y 
avispados pueden hocemos Hogar Sus respuestas, Borre todos ios Que 
acierten se sorteará uno, ei Que se hará poseedor inmediato de un pre¬ 
mio típico y singuiar). 
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El último cola de perro 


JOSE MARIA MUIMOZ 

En enero este sitial de honor ío ocupe 
José María Muño?, de profesión relator 
de espectáculos deportivos, per su per¬ 
manente y sospechoso estado de confu¬ 
sión, por su sentido dañino de ía exage¬ 
ración y ía distorsión, y oir otra serie de 
cosos, imposibles de detallar en cf cope¬ 
te, porque no quedaría nada para la nota. 
A leer. 

Aunque tiene la costumbre de inflar lo que 
sucede ÍNo hace mucho luego de relatar la 
¡ügada inicial la calificó, sin pudor, como la 
mejor del partido} debe reconocérsele a 
Muñoz idoneidad para transmitir los partidos 
de tútbol. Eso es un oficio como cualquier 
otro, tan respetable como cualquier otro, por 
el que nos parece perfecto 1 te paguen estupen¬ 
das remunera cienes. Esa peculiar condición 
—la de narrar jugadas, casi como y cuando 
suceden— fue reconocida por el público que 
cada vez va menos a les canchas y se queda 
en sus casas a oirlos a través de la radio. 
No mienten las encuestas cuando calculan 
que nueve de cada diez oyentes se dejan gri¬ 
tar por Muñoz los domingos por ía tarde. Que 
para algunos mal avenidos es mejor que tener 
que dejarse gritar por la mujer los domingos 
a la tarde. Pero esa enorme popularidad debe¬ 
ría tener por parte del emisor que logró des¬ 
penarla una respuesta más noble y responsa¬ 
ble. Como eso no ocurre, Muñoz es uno más 
entre tos males necesarios de i a Argentina 
fpor suerte un mal menor), uno más entre los 
favoritos más odiados. 

Es que desde hace largo tiempo Muñoz trata 
de exceder su tención específica. El respaldo 
de la enorme audiencia le posibilita gozar da 
un poder notable en et medio en donde mueve 
su gruesa figura; los jugadores y los dirigentes 
n&cesitan de él, de sus increíbles diálogos 
jpura chupada de media}, para apoyarse y pro¬ 
moverse a la vez. Un aseo. En esos momentos, 
los últimos parecen los pollitos BE que Muñoz 
dedica a criar en una granja .cercana a Bue¬ 
nos Aires. 


No hay constancias de que Muñoz maneje el 
fútbol argentino, pero le anda raspando, Pero 
lo que Haga a matar de Muñoz no son sus 
aspiraciones de convertirse en el rey de la 
redonda sin tiento (otra que interventor) sino 
todo lo que hace por llegar a serlo. Su obe¬ 
diencia a lo estableado, su total carencia de 
óptica critica, su ya afamado oficialismo. Quie¬ 
re quedar bien con todo el mundo con un 
talento que obliga a pensar en algo de voca¬ 
ción innata. Quiere quedar bien con D Qnofriój 
con Lanusse, con Monzón, con la hinchada de 
Boca, con Ig. hinchada de Fbver. con los juga¬ 
dores de ía selección, con los que están fuera 
de ella. Hace poco en una conexión un peño- 
dista de su equipo le informó que el caballo 
Tal había ganado no sé qué premio: Felicítelo 
al caballo, le dijo. Otra vez Pastoriza lo dejó 
plantado, hablando solo en el otro- lado del 
micrófono. No aguantó tamaña perorata y se 
fue a jugar que para eso le pagaban. 

Es el inventor de! término ‘peligro de gol" y el 
promotor de las estadísticas sin la menor 
importancia*, "la pelota pasa a 47 centímetros 
arriba del iravesaño". “el tiro es recto sobre la 
valla a 27 metros, 42 centímetros", “se llevan 
jugados 33 minutos 45 segundos '. Debe 
creer que eso es información. 

Pero el riesgo mayor de su doctrina está en 
sus gritos o alaridos, en ía euforia persuasiva 
y narcotizante qué transmite, en la emoción 
desmedida e injustificada con que trata de 
explicar el slogan de sus relatos; Fútbol, pe- 
seón de multitudes. El riesgo está en asegurar 
—como asegura— que el triunfo o la derrota da 
un equipo de fútbol argentino es el triunfo o !a 
derrota del país, que l¡3 adecuada organización 
del mundial de 1978 es una tarea prioritaria 
en cualquier proyecto internacional que 
se precie, 

A! lado de esto, sus célebres fu reíos (que Dan 
te Panzeri detecta tan bien) son francamente 
una anécdota. 


C.U. 




Esta seré nuestra temóte sección de 
pro tes t&, e! rinconcito mas radicafiza¬ 
do de ia revistar 

Nos referiremos a situaciones, a he¬ 
chos establecidos, a lugares comunes 
que nos hacen sufrir y f por sobre todo, 
caeremos sobre personas, historias 
demasiado conocidas, frases hechas, 
mitos y mi ti tos, 

...OfR QUE EL NIVEL de nuestro 
público es superior ai de 
cualquier otro en A méríca 
latina, 

... que el boom de/ folklore se 
deba a los hermanos Kaminski. 
al turco Marbiz, de Marcelo 
Simón y deZaraik Gurú, 

... que el porteño Julio Marbiz 
finja hablar con la eye. 

... que ertsus discursos Romay 
hable de tú. 

„„ oír que lo único que hizo 
Perón en el gobierno fue poner 
en vigencia ciertas leyes 
socialistas. 

... fílese diga que Peníirj hizo 
una buena primera presidencia 
pero que fracasó en la segunda 
al rodearse de malos 
colaboradores. 

... que fas minas pregunten 
fuego de conocerlas, ¿de qué 
signo sos? 

... la historia de la infancia 
triste de Palito Ortega. 

... /os zuecos que hacen ruido. 

... def régimen eterno def gordo 
Parcel. 

la '"alegría"de fas despedidas 
de softero. 

... oir que los vinos comunes 
argentinos son mejores que los 
franceses. 

... escuchar que Barí foche es /a 
Suiza argentina. 

... que Rivadavia sea la calle más 
larga del mundo. 

... de la grúa levantaautos. 

... la "violencia" de Guillermo 
Patricio iKelly. 

,,, la cara de amargado de 
Manrique. 
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En tren de viajar por el país... 





centro de información de Ferrocarriles Argentinos, 
En-un confortable y amplio local, una organización 
actualizada, dinámica y eficiente está abierta 
a! servicio del viajero y agente de turismo. 

Todas las preguntas sobre horarios, comodidades, 
itinerarios, frecuencias de trenes, combinaciones, 
y obtienen una respuesta precisa, amplia y amable 
El CIFA comercializa, además, 
pasajes para los expresos de lujo de la empresa. 


Centro de Información de Ferrocarriles Argentinos 
El Km. 0 de sus mejores, viajes por el país. 

Hall Central da Galerías Pacífico * Florida 753 

Para reservas únicamente: 

32-5696/7/8/9 32-5680 32-3686/7/8/9 32-3680 
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Antes de iniciar sus viajes, 

diríjase al hall central de Galenas Pacífico. 

Allí encontrará el primer 


Haga centro en su próximo viaje, consulte al: 

CIFA - PASAJES Y TURISMO 
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Levi’s imaginó el verano así! 




La vida es Levi’s! 
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